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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. οικ. 25006/2234 

Αντικατάσταση των διατάξεων της απόφασης Γ-20/ 
81567/898/1988 (ΦΕΚ Β-403) που αναφέρονται στην 
αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως 
των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
10ης Νοεμβρίου 1992. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΗΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Των άρθρων 15 και 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με 
τον Ν. 2094/1992 (Α' 182) «περί κυρώσεως του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας». 

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 
(Α'-34) «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 
(Α'-70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα απο- 
θεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α'-ΙΟΙ). 

3. Του Π.Δ. 431 /1983 (Α'-160 «Προσαρμογή της Ελλη¬ 
νικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ 
οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
6ης Φεβρουάριου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθε¬ 
σιών των Κρατών-Μελών που αφορούν στην έγκριση των 
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, 
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 
(ΦΕΚ Β-764), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/53/ 
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992. 

4. Την Υ 1935/3.12.1992 Κοινή απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Περί κα¬ 
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικο¬ 
νομίας» (Β -726) και την Υ-1958/22.12.92 Κοινή από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ 
(ΦΕΚ Β'744). 

5. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/92 (Α' 154) με το 
οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο νόμο 1558/85 «Κυ¬ 
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα», (Α 137) αποφασί¬ 
ζουμε: 


Αρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 10ης Νοεμβρίου 1992 (τεύχος 1371/19.12.1992, 
σελ. 1-31), η οποία τροποποιεί την βασική οδηγία 70/ 
157/ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τις διατά¬ 
ξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα, όπως αυτή 
είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες α) 73/ 
350/ΕΟΚ της 7ης Νοεμβρίου 1973 (ειδική έκδοση της 
31 ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολι¬ 
τική, τόμος 002, σελίδα 87), β) 77/212/ΕΟΚ της 8ης 
Μαρτίου 1977 (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 
1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 006, 
σελίδα 20), γ) 81 /334/ΕΟΚ της 13ης Απριλίου 1981 (τεύ¬ 
χος I- 131 της 18ης Μαϊου 1981, σελίδα 6), δ) 84/372/ 
ΕΟΚ της 3ης Ιουλίου 1982 (τεύχος I. 196 της 26ης Ιου¬ 
λίου 1984, σελίδα 47), ε) 84/424/ΕΟΚ της 3ης Σεπτεμ¬ 
βρίου 1984 (τεύχος Ι_ 238 της 6ης Σεπτεμβρίου 1984, σε¬ 
λίδα 31) και είχε εναρμονισθεί στην ελληνική νομοθεσία 
με την Γ-20/81567/898/1988 (ΦΕΚ 403-Β) Υπουργική 
απόφαση. 

2. α) Οι διατάξεις αυτής της απόφασης εφαρμόζονται 
στα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφο¬ 
ρούν στις οδούς με ή χωρίς αμάξωμα, έχουν τέσσερεις (4) 
τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη απο κατασκευής ταχύ¬ 
τητα μεγαλύτερη απο 25 χιλ/ώρα. 

β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφα¬ 
σης τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, τα γεωρ¬ 
γικά μηχανήματα, οι ελκυστήρες (γεωργικοί και βιομηχανι¬ 
κοί), τα μηχανήματα δημοσίων έργων, οι μοτοσικλέτες και 
τα μοτοποδήλατα. 

Άρθρο 2 

1. Απο την 1 η Ιουλίου 1993, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών δεν δύνανται για 
λόγους που αφορούν την αποδεκτή ηχοστάθμη και τη διά¬ 
ταξη εξατμίσεως: 

- ούτε να αρνοϋνται, για ένα τύπο οχήματος με κινη¬ 
τήρα, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, την έκδοση του 
πιστοποιητικού που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 
431/1983) (ΦΕΚ Α' - 160), όπως τροποποιήθηκε με την 
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Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ Β-764), σύμφωνα με 
την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ή την έγκριση τύπου από εθνικής 

πλευράς, 

- ούτε να απαγορεύουν την αρχική θέση οχημάτων σε 
κυκλοφορία, στις περιπτώσεις που η ηχοστάθμη και η διά¬ 
ταξη εξατμίσεως αυτού του οχήματος ή αυτών των οχημά¬ 
των ανταποκρίνεται στην οδηγία 70/157/ΕΟΚ, όπως τρο¬ 
ποποιείται από την παρούσα απόφαση. 

2. Από την 1 η Οκτωβρίου 1995, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών: 

- δεν δύνανται πλέον να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΟΚ 
ή το πιστοποιητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του 
Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με την 47271/ 
3950/21.12.92 Υπουργική απόφαση, για ένα τύπο οχήμα¬ 
τος με κινητήρα, 

- οφείλουν να αρνοϋνται την έγκριση τύπου από εθνι¬ 
κής πλευράς ενός τύπου οχήματος με κινητήρα, 

του οποίου η ηχοστάθμη και η διάταξη εξατμίσεως δεν 
ανταποκρίνεται στα παραρτήματα της οδηγίας 70/157/ 
ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση. 

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1996, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών οφείλουν να 
απαγορεύουν την αρχική θέση σε κυκλοφορία των οχημά¬ 
των με κινητήρα των οποίων η ηχοστάθμη και η διάταξη 
εξατμίσεως δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα της 
οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την πα¬ 
ρούσα απόφαση. 

Αρθρο 3 

Οι καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες δεν δύνανται να προ¬ 
βλέπουν φορολογικά κίνητρα παρά μόνο για τα οχήματα 
με κινητήρα τα οποία συμμορφούνται με την παρούσα 
απόφαση. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα προς 
τις διατάξεις της συνθήκης και να πληρούν τους ακόλου¬ 
θους όρους: 

- πρέπει να ισχύουν για το σύνολο των οχημάτων με κι¬ 
νητήρα εγχώριας παραγωγής και εισαγωγής τα οποία δια¬ 
τίθενται στην αγορά και τα οποία ικανοποιούν ήδη τις προ¬ 
διαγραφές της παρούσας απόφασης που θα πρέπει να τη¬ 
ρούνται από το 1995, 

- πρέπει να καταργηθούν μόλις αρχίσουν να εφαρμόζο¬ 
νται υποχρεωτικά οι τιμές ηχοστάθμης ποεγ καθορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 3 για τα νέα οχήματα με κινη¬ 
τήρα, 

- πρέπει να αφορούν, για κάθε τύπο οχήματος με κινη¬ 
τήρα, ποσά αισθητά κατώτερα απο το επιπλέον κόστος 
των τεχνικών λύσεων που χρησιμοποιούνται για την τή¬ 
ρηση των καθορισμένων τιμών καθώς και το κόστος τοπο- 
θετήσεώς τους στο όχημα με κινητήρα. 

Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως, ώστε να 


είναι σε θέση να υποβάλει τις παρατηρήσεις, της, για τα 
σχέδια που αποβλέπουν στη θέσπιση ή την τροποποίηση 
των φορολογικών κινήτρων που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο. Πριν από την εφαρμογή των εν λόγω κινήτρων 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής η οποία θα 
λαμβάνει ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις των εν λόγω κινή¬ 
τρων στην εσωτερικής αγορά. 

Αρθρο 4 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης δεν 
επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μιάς διά¬ 
ταξης εξάτμισης που θεωρείται ως τεχνική ολότητα, κατά 
την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431/1983/ (ΦΕΚ Α' - 
160), όπως τροποποιήθηκε με την 47271/3950/ 
21.12.92 (ΦΕΚ Β' - 764) Υπουργική Απόφαση, αν είναι 
σύμφωνη με ένα εγκεκριμένο τύπο που πληρεί τις προδια¬ 
γραφές του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης και 
για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό που προβλέ- 
πεται στο παράρτημα IV. 

Αρθρο 5 

1. Για αν δοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ¬ 
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ σε ένα 
τύπο οχήματος, όσον αφορά την αποδεκτή ηχητική 
στάθμη και τη διάταξη εξάτμισής του, υποβάλλεται από 
τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του αίτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του 
Παρρταήμτος I της παρούσας. 

Όμοια, και προκειμένου για χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ σε 
διάταξη σιγαστήρα σαν τεχνική ολότητα, υποβάλελται αί¬ 
τηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Πα¬ 
ραρτήματος II της παρούσας. 

2. Για την σύνταξη των πιστοποιητικών έγκρισης που 
προβλέπονται στα Παραρτήματα III και IV της παρούσας, 
γίνονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές που προβλέπονται στα 
Παραρτήματα I και II της παρούσας από τις αρμόδιες Υπη¬ 
ρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ή εφόσον δεν υπάρ¬ 
χει αυτή η δυνατότητα, από αναγνωρισμένο ειδικό εργα¬ 
στήριο κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Μκ β άοη τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών εκ- 
δίδονται τα πιστοποιητικά έγκρισης των Παραρτημάτων III 
και IV από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών. 

Άρθρο 6 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης παραρτήματα τα οποία έχουν ως 
ακολούθως: 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας: 

Ως τύπος οχήματος 

νοούνται τα οχήματα που δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους δασικές διαφορές ως προς τα εξής στοιχεία: 

το σχήμα ή τα υλικά κατασκευής του αμαξώματος (ιδιαίτερα του διαμερίσματος του κινητήρα και της ηχομόνωσης 
του) 1 

το μήκος και το πλάτος του οχήματος· 

τον τύπο του κινητήρα (επιβαλλόμενης ανάφλεξης ή ανάφλεξης λόγω συμπίεσης δίχρονος ή τετράχρονος, με παλινδρο¬ 
μικό ή περιστροφικό έμβολο, πλήθος και όγκο των κυλίνδρων, πλήθος και τύπο των εξαεριωτήρων ή συστημάτων 
έγχυσης, διάταξης βαλβίδων, μέγιστη ονομαστική ισχύ και αντίστοιχο αριθμό στροφών)· 

το σύστημα μετάδοσης, τη σχέση μετάδοσης στην οποία διενεργείται η δοκιμή και την αντίστοιχη συνολική σχέση' 
το πλήθος, τον τύπο και τη διάταξη των συστημάτων εξάτμισης· 
το πλήθος τον τύπο και τη διάταξη των συστημάτων εισαγωγής · 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων 1.1.2 και 1.1.4, οχήματα μη ανήκοντα στις κατηγορίες Μ| και Ν, (>), 
εφοδιασμένα με τον ίδιο τύπο κινητήρα ή/και διαφορετικές συνολικές σχέσεις μετάδοσης δύνανται να θεωρηθούν ως 
οχήματα του ίδιου τύπου. 

Ωστόσο, αν λόγω των ανωτέρω διαφορών επιβάλλεται διαφορετική μέθοδος δοκιμής οι εν λόγω διαφορές θα θεωρείται 
ότι επιφέρουν αλλαγή τύπου. 

Σιγαστήρες εξάτμισης και εισαγωγής 

Ως αιγαοτήρας εξάτμισης 

νοείται ένα πλήρες σύνολο στοιχείων αναγκαίων για τη μείωση του θορύβου που παράγει η εξάτμιση του κινητήρα του 
οχήματος. 

Ως αιγαοτήρας εισαγωγής 

νοείται ένα πλήρες σύνολο στοιχείων αναγκαίων για τη μείωση του θορύβου που παράγεται από το σύστημα εισαγωγής 
του κινητήρα του οχήματος. 

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, οι σιγαστήρες δε-,· περιλαμβάνουν τους συλλέκτες. 

Ως σιγαστήρες εξάτμισης ή εισαγωγής διαφορετικών τύπων 

νοούνται τα συστήματα που παρουσιάζουν μεταξύ τους ουσιώδεις διαφορές, οι οποίες ενδεχομένως αφορούν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

σιγαστήρες με στοιχεία διαφορετικά εμπορικά ή κατασκευαστικά σήματα· 

σιγαστήρες στους οποίους διαφέρουν τα χαρακτηριστικά των υλικών που συγκροτούν κάποιο στοιχείο τους ή των 
οποίων τα στοιχεία έχουν διαφορετικό σχήμα ή μέγεθος· τυχόν αλλαγή στη διαδικασία επιμετάλλωσης (γαλβανισμός, 
επικάλυψη με αλουμίνιο κ.λπ.) δεν θεωρείται ότι συνεπάγεται διαφορετικό τύπο" 

σιγαστήρες στους οποίους διαφέρουν οι αρχές λειτουργίας ενός τουλάχιστον στοιχείου· 

σιγαστήρες στους οποίους τα στοιχεία συνδυάζονται διαφορετικά 

Ως στοιχείο ενός σιγαστήρα εξάτμισης ή εισαγωγής 

νοείται ένα από τα επί μέρους δομικά μέρη των οποίων το σύνολο σχηματίζει τη διάταξη εξάτμισης (π.χ. οι σωλήνες 
εξάτμισης, ο σιγαστήρας αυτός καθαυτός) ή τη διάταξη εισαγωγής (π.χ. φίλτρο αέρα). 

Ως συνολική σχέση μετάδοσης 

νοείται ο αριθμός των περιστροφών του κινητήρα που αντιστοιχεί σε κάθε περιστροφή των τροχών κίνησης του οχή¬ 
ματος. 


(') Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο σημείο 0.4 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (ΕΕ αρι3.142 της 13.1 1970, σ. 16). 
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Η αίτηση εγκρισεως ΕΟΚ ενός τύπου σχήματος με κινητήρα οσον αφορά την ηχοσταδμη υποβάλλεται απο τον κατα¬ 
σκευαστή του οχήματος ή τον εντολοόόχο του. 

Συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά εις τριπλούν και τις εξής πληροφορίες: 

περιγραφή του τύπου του οχήματος ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.1. Πρέπει να αναφέρονται οι 
αριθμοί ή/και τα σύμβολα που προσδιορίζουν τον τύπο του κινητήρα και τον τύπο του οχήματος - 

κατάλογο με τα ενδεδειγμένα σημεία αναγνώρισης των στοιχείων των σιγαστήρων εξάτμισης και εισαγωγής - 

σχέδιο ολόκληρου του σιγαστήρα εξάτμισης με ένδειξη της δέσεώς της επί του οχήματος' 

λεπτομερές σχέδιο κάδε στοιχείου, ώστε το τελευταίο να δύναται να εντοπίζεται και αναγνωρίζεται ευχερώς, και ένδειξη 
των υλικών που χρησιμοποιήδηκαν. 

Ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του οχήματος για το οποίο ζητείτα η έγκριση τύπου πρέπει να προσκομίζεται από τον 
κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του στην τεχνική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τις δοκιμές. 

Στην περίπτωση του σημείου 1.1.7, το αντιπροσωπευτικό του υπόψη τύπου προσκομιζόμενο όχημα που επιλέγεται από 
την τεχνική υπηρεσία την επιφορτισμένη με τις δοκιμές έγκρισης, με τή συμφωνία του κατασκευαστή του οχήματος, 
είναι δε εκείνο που έχει τη μικρότερη μάζα σε κατάσταση λειτουργίας και το βραχύτερο μήκος και ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές που παρατίδενται στο σημείο 5.2.2.4.3.3.1.2. 

Κατόπιν αιτήσεως της τεχνικής υπηρεσίας, πρέπει επίσης να προσκομίζεται δείγμα του σιγαστήρα εξάτμισης και κινη¬ 
τήρας που να έχει τουλάχιστον τον ίδιο κυλίνδρισμά και την ίδια μέγιστη ονομαστική ισχύ όπως εκείνος με τον οποίο 
είναι εξοπλισμένος ο εγκριτέος τύπος του οχήματος. 

Προτού χορηγήσει έγκριση τύπου, η αρμόδια αρχή επαληδεύει ότι υφίστανται ικανοποιητικές ρυδμίσεις για να εξασφα¬ 
λίζεται αποτελεσματικός έλεγχος της συμμόρφωσης της παραγωγής. 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

Τα στοιχεία των σιγαστήρων εξάτμισης και εισαγωγής, με εξαίρεση τα τεμάχια στερέωσης και τις σωληνώσεις, πρέπει 
να φέρουν: 

το βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή των σιγαστήρων και των στοιχείων τους - 
την εμπορική ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής. 

Οι ανωτέρω επιγραφές πρέπει να είναι ανεξίτηλες και ευανάγνωστες ακόμη και όταν ο σιγαστήρας έχει προσαρμοσδεί 
στο όχημα. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 

Αν γίνει δεκτή μια αίτηση κατά την έννοια του σημείου 2.1, η αρμόδια αρχή συντάσσει πιστοποιητικό σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα 111, το οποίο επισυνάπτεται στο δελτίο έγκρισης τύπου ΕΟΚ του οχήματος. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γενικές προδιαγραφές 

Το όχημα, ο κινητήρας του και οι σιγαστήρες εξάτμισης και εισαγωγής δα είναι σχεδιασμένοι κατασκευασμένοι και 
συναρμοσμένοι-κατά τρόπο ίίκττε, »πά οιιαλές συνδήκες χρήσής και παρά τους κραδασμούς που ενδέχεται να υφί- 
στανται, το όχημα να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Οι σιγαστήρες πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατασκευασμένοι και συναρμοσμένοι κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζουν 
εύλογη αντοχή έναντι των (φαινομένων διάβρωσης στα οποία εκτίδεντας συνεκτιμουμένων και των συνδηκών χρήσης 
του οχήματος. 

Προδιαγραφές σχετικές με τις ηχητικές στάθμες 

Μέΰοόος μέτρηοης 

Ο δόρυβος που εκπέμπεται από τον προσκομιζόμενο για έγκριση ΕΟΚ τύπο οχήματος πρέπει να μετρείται σύμφωνα με 
καδεμία από τις δύο μεδόδους που περιγράφονται αντίστοιχα στο σημείο 5.2.Χ4 για το όχημα εν κινήσει και στο σημείο 
5.2.3.4 για το όχημα εν στάσει ('). 

Τα οχήματα που έχουν μέγιστη επιτρεπτή μάζα άνω των 2 800 Κβ πρέπει να υποβάλλονται σε πρόσδετη μέτρηση του 
δορύβου του συστήματος πεπιεσμένου αέρα με το όχημα εν σπάσει σύμφωνα με το σημείο 5.4, αν το όχημα περιλαμ¬ 
βάνει αντίστοιχο εξοπλισμό πέδησης. 


() Διενερνεΐται δοκιμή οχήματος εν στάσει προκειμένου να ευρεδεί τιμή αναφοράς για τις αρχές που 
κυκλοφορούντων οχημάτων. ' 


χρησιμοποιούν την εν λόγω μέθοδο για την επιδεώρηση των 
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Οι μετρούμενες κατά το σημείο 5.2.1.1 τιμές πρέπει να καταχωρουνται στο πρακτικό δοκιμής και σε δελτίο έγκρισης 
σύμιρωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος III. 

Επίσης πρέπει να καταχωρούνται στο πρακτικό δοκιμής τα στοιχεία τα σχετικά με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, 
τόπος δοκιμής (χαρακτηριστικά της επιφάνειάς του), θερμοκρασία του αέρα, ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου, περι- 
βάλλων θόρυβος, 

Ηχοοτάΰμη οχήματος εν κινήσει 
Οριακές τιμές 

Η μετρούμενη σύμφωνα με τα σημεία 5.2.2.2 έως και 5.2.2.5 του παρόντος παραρτήματος ηχοστάθμη οφείλει να μην 
υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: 


Κατηγορίες οχημάτων 

Τιμές σε 8Β (Α) 

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά προσώπων και περιέχοντα μέχρι εννέα θέσεις 
καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του οδηγού 

74 

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά προσώπων και εφοδιασμένα με άνω των εννέα 
θέσεις καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του οδηγού, μέγιστης επιτρεπτής 
μάζας άνω των 3,5 τόνων και: 


— με κινητήρα ισχύος κάτω των 150 1037 

η 

—- με κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 150 1037 

30 

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά προ'σώπων και εφοδιασμένα με άνω των εννέα 
θέσεων καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του οδηγού' οχήματα προοριζόμενα 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων: 


— μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας το πολύ 2 τόνων 

76 

— μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 2 τόνων και μέχρι 3,5 τόνους 

77 

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω 
των 3,5 τόνων: 


— με κινητήρα ισχύος κάτω των 75 Κ^7 

77 

— με κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 75 Κ97, αλλά κάτω των 150 

78 

— με κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 150 ΙιΨ 

80 


Ωστόσο: 

— για τα οχήματα των κατηγοριών των σημείων 5.2.2.1.1 και 5.2.2.1.3, οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά 1 <3Β(Α) 
εφόσον τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με πετρελαιοκινητήρα απευθείας έγχυσης, . 

— για τα οχήματα μεγίστης επιτρεπτής μάζας άνω των 2 τόνων που έχουν σχεδιαστεί για χρήση εκτός των οδών, οι 
οριακές τιμές αυξάνονται κατά I <3Β (Α) εφόσον ο κινητήρας τους έχει ισχύ κάτω των 150 και 2 δΒ (Α) αν έχει 
ισχύ ίση ή άνω των 150 1037, 

— για τα οχήματα της κατηγορίας 5.2.2.1.1 που είναι εφοδιασμένα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων άνω των τεσ¬ 
σάρων σχέσεων μετάδοσης για την πορεία πρόσω και με κινητήρα που αποδίδει μέγιστη ισχύ άνω των 1401037 και 
όπου ο επιτρεπόμενος σε αυτά λόγος μέγιστης ισχύος προς μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 75 1037 ανά τόνο, οι οριακές 
τιμές αυξάνονται κατά 1 <1Β(Α) εάν η ταχύτητα με την οποία η ουρά του οχήματος διέρχεται από τη γραμμή Β3" 
(εικόνα 1) με την τρίτη σχέση μετάδοσης είναι μεγαλύτερη από 61 χιλιόμετρα ανά ώρα. 

Όργανα μετρήσεων 

Ακουστικές μετρήσεις 

Ως συσκευή μέτρησης της στάθμης θορύβου χρησιμοποιείται ηχόμετρο ακρίβειας του τύπου που περιγράφεται στη δημο¬ 
σίευση αριθ. 179 «Ηχόμετρα ακρίβειας», δεύτερη έκδοση, της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (ΙΕ0). Για τις μετρή¬ 
σεις χρησιμοποιούμε την απόκριση «ταχεία» του ηχομέτρου, καθώς και το σύστημα στάθμισης «Α», που περιγράφονται 
επίσης στην ανωτέρω δημοσίευση. 

Στην αρχή και στο πέρας εκάστης σειράς μετρήσεων διενεργείται βαθμονόμηση του ηχομέτρου σύμφωνα με τις υποδεί¬ 
ξεις του κατασκευαστή μέσω κατάλληλης ηχητικής πηγής (παραδείγματος χάρη ενός εμβολοφώνου). Η δοκιμή πρέπει να 
θεωρείται άκυρη αν τα καταχωρούμενα στη διάρκεια της ανωτέρω βαθμονόμησης σφάλματα του ηχομέτρου υπερβαί¬ 
νουν το 1 δΒ. 

Μετρήσεις ταχυτήτων 

Οι στροφές του κινητήρα και η ταχύτητα κίνησης του οχήματος στη διαδρομή δοκιμής προσδιορίζονται με ακρίβεια 
τουλάχιστον 3 ώο. 
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5.12.Χ 

5.12.3.1 


5.2.23.2. 

5.123.3. 


5.2.23.4. 


5.12.4. 

5.23.4.1. 


5.23.4.1 


523.43. 

522.43.1 


Συνθήκες μέτρησης 


Στίβος δοκιμών 

Ο στίβος δοκιμών πρέπει να αποτελείται από κεντρική διαδρομή επιτάχυνσης περιβαλλόμενη από πρακτικώς επίπεδο 
χώρο δοκιμών. Η διαδρομή επιτάχυνσης 3α είναι επίπεδη' το οδόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και σχεδιασμένο έτσι 
ώστε ο θόρυβος κύλισης να παραμένει ασθενής. 

Στο στίβο δοκιμών πρέπει να επικρατούν συνθήκες ελεύθερου ακουστικού πεδίου με ακρίβεια I άΒ μεταξύ της ηχητικής 
πηγής και του μικροφώνου. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται όταν δεν υπάρχουν σημαντικά πετάσματα 
ανάκλασης του ήχου, όπως φράκτες, βράχος γέφυρες και κτίρια, σε απόσταση 50 μέτρων γύρω από το κέντρο της 
διαδρομής επιτάχυνσης. 

Το οδόστρωμα του στίβου δοκιμών πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος VI. 

Πλησίον του μικροφώνου δεν πρέπει να ευρίσκεται κανένα εμπόδιο δυνάμενο να επηρεάσει το ηχητικό πεδίο και κανείς 
να μην παρεμβάλλεται μεταξύ μικροφώνου και ηχητικής πηγής. Ο επιφορτισμένος με τις μετρήσεις παρατηρητής οφείλει 
να λάβει τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται κάθε αλλοίωση των ενδείξεων του μετρητικού οργάνου. 

Μετεωρολογικές συνθήκες 

Δεν διενεργούνται μετρήσεις με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται 
από ριπές ανέμου. 

Θόρυβος περιβάλλοντος 


Για τις μετρήσεις, η σταθμισμένη ηχοστάθμη (Α) των ηχητικών πηγών που δεν εδρεύουν στο υπό δοκιμή όχημα, όπως 
και από την επίδραση του ανέμου, πρέπει να υπολείπονται τουλάχιστον κατά 10 όΒ (Α) της παραγόμενης από το όχημα 
ηχοστάθμης. Το μικρόφωνο δύναται να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο πέτασμα προστασίας από τον άνεμο, υπό τον 
όρο να ληφθεί υπόψη η επίδρασή του στην ευαισθησία και στα κατευθυντικά χαρακτηριστικά του μικροφώνου. 

Κατασταση του οχήματος 


Για την εκτέλεση των υπόψη μετρήσεων, το όχημα οφείλει να ευρίσκεται σε ετοιμότητα κυκλοφορίας όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2.6 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και, με εξαίρεση την περίπτωση οχημάτων στα οποία 
αποκλείεται η απόζευξη, χωρίς ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο. 

Τα ελαστικά του πρέπει να ανταποκρίνονται στον τύπο που κανοντκώς τοποθετεί στα υπόψη οχήματα ο κατασκευαστής 
τους και να είναι φουσκωμένα στην (στις) ενδεδειγμένη(-ες) για το άνευ φορτίου όχημα πίεση(-εις) αέρα. 

Πριν να διενεργηθούν οι μετρήσεις, ο κινητήρας άγεται στις ομαλές συνθήκες λειτουργίας του όσον αφορά τις θερμο¬ 
κρασίες, τις ρυθμίσεις, το καύσιμο, τους σπινθηριστές, τον (τους) εξαεριωτήρα(-ες) κ.λπ (όπως αρμόζει). Αν το όχημα 
είναι εφοδιασμένο με ανεμιστήρα(-ες) με μηχανισμό αυτόματης ενεργοποίησης, στη διάρκεια των μετρήσεων αποκλεί¬ 
εται κάθε επέμβαση στην εν λόγω διάταξη. 

Στα οχήματα με άνω των δύο κινητήριους τροχούς, εμπλέκεται μόνο το προβλεπόμενο για την κανονική οδήγηση επί της 
οδού σύστημα μετάδοσης. 

Μέθοδος μέτρησης 

Φύση και πλήθος μετρήσεων 

Η μεγίστη ηχ οπτάθμη . εκπεφρασμέ νη σε ιΙταΒίΙ ίδΒ) με στάθαιση (ΑΊ μετρείται κατά τη διέλευση του οχήματος μεταξύ 
των γραμμών ΑΑ' και ΒΒ' (εικόνα 1). Η μέτρηση ακυρούται όταν λαμβάνεται τιμή άΐχάης αποκλίνδΌβπ υπερμέτρως της 
γενικής ηχοστάθμης. 

Εκτελούνται τουλάχιστον δύο μετρήσεις από κάθε πλευρά του οχήματος. 

Θέση μικροφώνου 


Το μικρόφωνο τοποθετείται σε απόσταση 7,5 σι ± 0,2 «η από τον άξονα αναφοράς 00 (εικόνα 1) του στίβου και σε 
ύψος 1,2 οι ± 0,1 ιη υπεράνω του εδάφους. 0 άξονας μέγιστης ευαισθησίας του μικροφώνου πρέπει να είναι οριζόντιος 
και κάθετος προς τη διαδρομή του οχήματος (άξονας 0(7). 

Συνθήκες οδήγησης 


Γενικές συνθήκες 


Για όλες τις μετρήσεις, το όχημα οδηγείται επί ευθείας γραμμής στη διαδρομή επιτάχυνσης κατά τρόπο ώστε το διά- 
μηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος να ευρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον άξονα ΟΟ". 


Το όχημα προσεγγίζει τη γραμμή ΑΑ' με αρχική σταθεροποιημένη ταχύτητα σύμφωνα με τα σημεία 52.2.432 και 
522.433. Μόλις το εμπρόσθιο άκρο του οχήματος φθάσει τη γραμμή ΑΑ', το χειριστήριο του επιταχυντή πρέπει να 
πατηθεί τέρμα όσο ταχύτερα γίνεται και να κρατηθεί εκεί έως ότου η ουρά του οχήματος διέλθει από τη γραμμή ΒΒ', 
οπότε πρέπει να διακοπεί αυτόματα η επενέργεια στο χειριστήριο του επιταχυντή. 


Γα μη όυνάμενα να εξαρμοστούν ρυμουλκούμενα αρθρωτών οχημάτων δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διέλευση από τη 
γραμμή ΒΒ'. 
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5 2.2.43.2. Ταχύτητα προσέγγισης 

Το όχημα προσεγγίζει τη γραμμή ΑΑ' με σταθεροποιημένη ταχύτητα αντιστοιχούσα στη μικρότερη από τις εξής δύο 
τιμές: 

— 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, 

— ταχύτητα αντιστοιχούσα σε αριθμό στροφών του κινητήρα ίσο προς τα τρία τέταρτα του αριθμού στροφών (5) υπό 
τις οποίες αποδίδεται η μέγιστη ισχύς του κινητήρα στην περίπτωση οχημάτων κατηγορίας Μ| και στην περίπτωση 
οχημάτων των υπόλοιπων κατηγοριών με κινητήρα ισχύος το πολύ 225 

— ταχύτητα αντιστοιχούσα σε αριθμό στροφών του κινητήρα ίσο προς το ήμισυ του αριθμού στροφών (5) υπό τις 
οποίες αποδίδεται η μέγιστη ισχύς του κινητήρα στην περίπτωση οχημάτων που δεν ανήκουν στην κατηγορία Μ ( και 
έχουν κινητήρα μέγιστης ισχύος άνω των 225 

Ωστόσο, αν στη διάρκεια της δοκιμής το κιβώτιο κατεβάζει στην πρώτη σχέση μετάδοσης, στην περίπτωση οχημάτων 
εφοδιασμένων με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο έχει πλέον των δύτ ’ Γ ' σώσεις μετάδοσης, ο κατα¬ 

σκευαστής δύναται να επιλέξει κάποια από τις ακόλουθες διαδικασίες δοκιμ* 

— προκειμένου να αποφευχθεί το ανωτέρω κατέβασμα ταχύτητας του κιβωτίου, αυςανεται η ταχύτητα V κίνησης του 
οχήματος σε 60 χιλιόμετρα ανά ώρα κατ’ ανώτατο όριο ή 

— παραμένει στα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα η ταχύτητα V κίνησης του οχήματος και η παροχή καυσίμου προς τον κινη¬ 
τήρα περιορίζεται σε ποσοστό 95 ο/ο εκείνης που είναι αναγκαία για πλήρη προπορεία. Η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι 
πληρούται: 

— στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης με σπινθήρα, όταν η γωνία ανοίγματος της πεταλούδας είναι 90 ο/ο και 

— στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης λόγω συμπίεσης, όταν η κίνηση του κεντρικού κανόνα της αντλίας 
έγχυσης περιορίζεται στο 90 °/ο της διαδρομής του. 

Αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς χειροκίνητο επιλογέα που υπερισχύει, η δοκιμή 
θα διενεργείται σε διάφορες ταχύτητες προσέγγισης, δηλαδή 30, 40 και 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, ή στα τρία τέταρτα της 
μέγιστης ταχύτητας πορείας, εφόσον είναι μικρότερη η τιμή αυτή. Ως αποτέλεσμα της δοκιμής κρατείται εκείνο που 
λαμβάνεται με την ταχύτητα που προκαλεί την υψηλότερη ηχοστάθμη. 

5.2.2.4.33. Επιλογή σχέσεων μετάδοσης (σε οχήματα εφοδιασμένα με κιβώτιο ταχυτήτων) 

5.2.2.43.3.1. Μη αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με χειροκίνητο μοχλό αλλαγής τους 

5.2.2.4.33.1.1. Αν το όχημα ανήκει στις κατηγορίες Μ| και Ν] και είναι' ·ί> νειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τεσσάρων το 

πολύ σχέσεων μετάδοσης για'την πορεία πρόσω, η δοκιμή .ιώντας τη δεύτερη σχέση μετάδοσης. 

Αν το όχημα που ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες είναι εφοδιαυμενο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων άνω των τεσ¬ 
σάρων σχέσεων μετάδοσης για την πορεία πρόσω, η δοκιμή εκτελείται χρησιμοποιώντας διαδοχικώς τη δεύτερη και 
τρίτη σχέση μετάδοσης. Λαμβάνονται υπόψη μόνο συνολικές σχέσεις μετάδοσης προοριζόμενες για χρήση σε κανονική 
οδική πορεία. Υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος των ηχοσταθμών που σημειώνονται σε καθεμία από τις ανωτέρω 
δύο συνθήκες. 

Αν στη διάρκεια της δοκιμής, με τη δεύτερη σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, οι στροφές του κινητήρα υπέρ 
βούν τον αριθμό στροφών 5 στις οποίες αποδίδεται η μέγιστη ισχύς του, η δοκιμή επαναλαμβάνεται ;ύτητα προ¬ 
σέγγισης ή/και αντίστοιχες στροφές κινητήρα μειωμένες κατά βήματα ίσα προς 5 0/ 6 του 5 μέχρις ότυυ ο κινητήρας 
στρέφεται με ταχύτητα μη υπερβαίνουσα πλέον τον αριθμό στροφών 5. 

Ωστόσο, τα οχήματα της κατηγορίας Μι που έχουν πλέον των τεσσάρων σχέσεις μετάδοσης για πορεία πρόσω, είναι 
εφοδιασμένα με κινητήρα που αποδίδει μέγιστη ισχύ άνω των 140 και ο επιτρεπόμενος σε αυτά λόγος μέ/ιστης 
ισχύος προς μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 75 ανά τόνο δύνανται να υποβάλλονται σε δοκιμή με την τρίτη μόνο σχέση 
μετάδοσης, υπό τον όρο ότι είναι μεγαλύτερη από 61 χιλιόμετρα ανά ώρα η ταχύτητα με την οποία η ουρά του οχήματος 
διέρχεται από τ,| γραμμή ΒΒ'. 

5.2.2.433.1.2. Οχήματα μη ανήκοντα στις κατηγορίες Μ| και Ν|, τα οποία έχουν συνολικώς χ σχέσεις μετάδοσης για πορεία πρόσω 

(περιλαμβανομένων και των σχέσεων που σχηματίζονται με βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων ή κινητήριο άςονα πολλα¬ 
πλών σχέσεων μετάδοσης), πρέπει να δοκιμάζονται χρησιμοποιώντας, διαδοχικώς, σχέσεις μετάδοσης από την χ/π και 
πέρα (■) ( ! ). 

Ως αποτέλεσμα της δοκιμής κρατείται εκείνο που προέκυψε από τη σχέση μετάδοσης η οποία δημιούργησε την υψηλό- 
τερη ηχοστάθμη. 

Η αλλαγή ταχυτήτων από την χ/π προς τα άνω τερματίζεται στην X, στην οποία για τελευταία φορά κατά τη διέλευση 
του οχήματος από τη γραμμή ΒΒ' ο κινητήρας του φθάνει στον αριθμό στροφών 5, υπό τις οποίες αποδίδει τη μέγιστη 
ισχύ του. 

Στην περίπτωση οχημάτων με διαφορετικές συνολικές σχέσεις μετάδοσης (περιλαμβανόμενου διαφορετικού αριθμού 
σχέσεων του κιβωτίου ταχυτήτων), το κατά πόσο το όχημα της δοκιμής αντιπροσωπεύει τον τύπο κρίνεται από τα εςής: 

— αν αποκτάται η υψηλότερη ηχοστάθμη μεταξύ των σχέσεων μετάδοσης χ/η και X, το επιλεγέν όχημα θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό του τόπου στον οποίο ανήκει, 

— αν αποκτάται η υψηλότερη ηχοστάθμη στη σχέση μετάδοσης χ/η, το επιλεγέν όχημα θεωρείται αντιπροσωπευτικό 
του τύπου στον οποίο ανήκει μόνο για όσα οχήματα έχουν χαμηλότερη συνολική σχέση μετάδοσης στη σχέση μετά¬ 
δοσης χ/η, 


Ο Οπου: η - 2 για οχήματα με ισχύ κινητήρα το πολύ ίση προς 225 λΨ' 
η - 3 για οχήματα με ισχύ κινητήρα άνω των 225 λ λ/ 

Ο Αν ο λόγος χ/π δεν δίνει ακέραιο αριθμό, να χρησιμοποιείται η πλησιέστερη υψηλότερη σχέση μετάδοσης. 
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5.2.2.4.3.3.Χ 


5.2.2.5. 

5.2.2.5. Ι. 

5.Χ2.5.2. 

5.2.2.5.3. 


5.2.3. 

5.23.1. 


5.13.1 

5.13.2.1. 

5.133.2. 


5333 . 

5 . 233 . 1 . 




5.2333. 


5333 . 4 . 


533 . 4 . 

533 . 4 . 1 . 


ιν αποκτάται η υψηλότερη ηχοστάθμη στη σχέση μετάδοσης X, το επιλεγέν όχημα θεωρείται αντιπροσωπευτικό του 
Λύπου στον οποίο ανήκει μόνο για όσα οχήματα έχουν υψηλότερη συνολική σχέση μετάδοσης στη σχέση μετάδοσης 

Αυτόματη μετάδοση εξοπλισμένη με χειροκίνητο επιλογέα που υπερισχύει 

Η δοκιμή εκτελείται με τον επιλογέα στη θέση που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για «κανονική» οδήγηση. Τίθενται 
εκτός λειτουργίας τυχόν διατάξεις για το κατέβασμα της σχέσης του κιβωτίου ταχυτήτων (π.χ. σύστημα Ιοοίι δονη). 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Για να ληφθεί υπόψη η μη απόλυτη ακρίβεια των μετρητικών οργάνων, ως αποτέλεσμα κάθε μέτρησης λαμβάνεται η 
ένδειξη του ηχομέτρου μειωμένη κατά 1 δΒ (Α). 

Θεωρούνται έγκυρες, οι τιμές που λήφθηκαν από δύο διαδοχικές μετρήσεις επί της ίδιας πλευράς του οχήματος, εφόσον 
η διαφορά τους δεν υπερβαίνει τα 2 <1Β (Α). 

Η υψηλότερη μετρούμενη ηχοστάθμη συνιστά το αποτέλεσμα της δοκιμής. Αν η τιμή αυτή υπερβαίνει κατά 1 δΒ (Α) τη 
μέγιστη αποδεκτή ηχοστάθμη για την κατηγορία στην οποία ανήκει το υποβαλλόμενο στη δοκιμή όχημα, διενεργούνται 
δύο περαιτέρω μετρήσεις στην αντίστοιχη θέση του μικροφώνου. Τρεις από τις τέσσερις ούτω μετρούμενες τιμές οφεί¬ 
λουν πλέον να κινούνται εντός των προδιαγραφομένων ορίων. 

Ηχοοτάΰμη τον οχήματος εν στάοει 

Ηχοστάθμη εγγύς των οχημάτων 

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο μεταγενέστερος έλεγχος των οχημάτων που κυκλοφορούν, μετρείται η ηχοστάθμη πλη¬ 
σίον του στομίου του συστήματος εξάτμισης, σύμφωνα με τις κατωτέρω προδιαγραφές, τα δε αποτελέσματα της 
μέτρησης εγγράφονται στο πρακτικό δοκιμής που συντάσσεται προκειμένου να εκδοθεί το προβλεπόμενο στο παράρ¬ 
τημα 111 πιστοποιητικό. 

Μετρητικά όργανα 

Ακουστικές μετρήσεις 

Οι μετρήσεις εκτελούνται με ηχόμετρο ακρίβειας σύμφωνα με το σημείο 5.2.23.1. 

Μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα 

Οι στροφές του κινητήρα προσδιορίζονται με στροφόμετρο ακρίβειας τουλάχιστον 3 °/ο. Για τις μετρήσεις χρησιμοποι¬ 
είται ιδιαίτερο στροφόμετρο από εκείνο του οχήματος. 

Συνθήκες μέτρησης 

Στίβος δοκιμών (εικόνα 2) 

Κάθε χώρος που δεν παρουσιάζει αξιόλογες διαταραχές του ηχητικού πεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στίβος 
δοκιμών. Όλως ιδιαιτέρως ενδείκνυνται οι επίπεδες επιφάνειες που καλύπτονται από σκυρόδεμα, άσφαλτο ή άλλο 
σΚΑηρό υλικό υψηλής ανακλαστικής ικανότητας, εξαιρούμενων των γηπέδων με χώμα πατημένο από οδοστρωτήρα. 

Ο στίβος δοκιμών πρέπει να έχει σχήμα τουλάχιστον ορθογωνίου, οι πλευρές του οποίου ευρίσκονται σε απόσταση 3 
μέτρων από το περίγραμμα του οχήματος. Στο εσωτερικό του εν λόγω ορθογωνίου δεν πρέπει να υπάρχει κανένα 
σοβαρό εμπόδιο, όπως παραδείγματος χάρη κάποιο άτομο πέραν του παρατηρητή και του οδηγού. Το όχημα τοποθε¬ 
τείται στο εσωτερικό του ανωτέρω ορθογωνίου κατά τρόπο ώστε το μικρόφωνο μέτρησης να απέχει τουλάχιστον ένα 
μέτρο από τυχόν πέτρινα κράσπεδα. 

Με τεωρολσγτκές συνθήκες 

Δεν διενεργούνται μετρήσεις υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ααμβάνονται μέτρα ώστε να μην επηρεαστούν τα αποτε¬ 
λέσματα από ριπές ανέμου. 

Θόρυβος περιβάλλοντος 

Οι προκαλούμενες από το θόρυβο περιβάλλοντος και τον άνεμο ενδείξεις στα μετρητικά όργανα πρέπει να είναι τουλά¬ 
χιστον κατά 10 δΒ (Α) κατώτερες της μετρητέας ηχοστάθμης. Το μικρόφωνο δύναται να είναι εφοδιασμένο με κατάλ¬ 
ληλο πέτασμα προστασίας από τον άνεμο, υπό τον όρο να ληφθεί υπόψη η επίδρασή του στην ευαισθησία του μικρο¬ 
φώνου. 

Κατάσταση του οχήματος 

Πριν από την έναρξη των μετρήσεων, ο κινητήρας του οχήματος φέρεται στη θερμοκρασία ομαλής λειτουργίας. Αν το 
όχημα είναι εφοδιασμένο με ανεμιστήρα(-ες) ενεργοποιούμενο(-ους) αυτομάτως, απαγορεύεται κάθε επέμβαση στην εν 
λόγω διάταξη κατά τη μέτρηση της ηχοστάθμης. 

Στη διάρκεια των μετρήσεων, ο μοχλός του κιβωτίου ταχυτήτων θα ευρίσκεται στο νεκρό σημείο. 

Μέθοδος μέτρησης 
Φύση και πλήθος μετρήσεων 

Η μέγιστη ηχοστάθμη εκπεφρασμένη σε δτςίδτΐ (δΒ) με στάθμιση (Α) μετρείται στη διάρκεια της προβλεπόμενης στο 
σημείο 5.23.43 λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος. 

Σε κάθε σημείο μέτρησης λαμβάνονται τουλάχιστον τρεις μετρήσεις. 
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52.3.4.2. 


5 . 23 . 4 . 3 . 


5 . 23 . 5 . 

533 . 5 . 1 . 

5 . 23 . 5 . 2 . 

533 . 53 . 

53 . 

533 . 


53 . 1 . 1 . 

53 . 1 . 13 . 

53332 . 

533 . 13 . 

53 . 13 . 

5333 . 1 . 


θέση ίου μικροιρωνου (εικόνα 2) 

Το μικρόφωνο 3α τοποθετείται στο ύψος του στομίου της εξάτμισης, σε απόσταση όμως τουλάχιστον 0.2 πι ,τανω απο 
την επιφάνεια του στίβου δοκιμών. Η μεμβράνη του μικροφώνου 3α είναι στραμμένη προς το στόμιο εξόδου των καυσα¬ 
ερίων και τοποθετημένη σε απόσταση 0,5 ω από αυτό. Ο άξονας μέγιστης ευαισθησίας του μικροφώνου πρέπει να 1 είναι 
παράλληλος προς την επιφάνεια του στίβου και να σχηματίζει γωνία 45° ± 10° με το κατακόρυφο επίπεδο όπου κειται 
η διεύθυνση εξόδου των καυσαερίων. 

Σε σχέση προς το κατακόρυφο επίπεδο, το μικρόφωνο πρέπει να είναι τοποθετημένο από την πλευρά που εξασφαλίζει τη 
μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ του μικροφώνου' και του περιγράμματος του οχήματος. 

Αν η διάταξη εξάτμισης περιλαμβάνει πολλά στόμια καυσαερίων, των οποίων τα κέντρα απέχουν μεταξύ τους το’ πολύ 
0,3 ω, είναι δε συνδεδεμένα στον ίδιο σιγαστήρα, το μικρόφωνο πρέπει να είναι στραμμένο προς το στόμιο που ευρί- 
σκεται πλησιέστερα στο περίγραμμα του οχήματος ή προς το υψηλότερο στόμιο ως προς την επιφάνεια του στίβου 
δοκιμών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διενεργούνται διακεκριμένες μετρήσεις σε κάθε στόμιο εξάτμισης και κρατείται 
ως τιμή της δοκιμής η υψηλότερη. 

Στην περίπτωση οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με όρθιο σωλήνα εξάτμισης (παραδείγματος χάρη επαγγελματικά 
οχήματα), το μικρόφωνο τοποθετείται στο ύψος του στομίου της εξάτμισης, στραμμένο προς τα άνω με κατακόρυφο τον 
άξονά του. Πρέπει να απέχει 0,5 τη από την πλευρά του οχήματος πλησιέστερα στο στόμιο εξάτμισης. 

Εφόσον η σχεδίαση του οχήματος αποκλείει την τοποθέτηση του μικροφώνου όπως δείχνεται στην εικόνα 2 λόγω 
παρουσίας εμποδίων που αποτελούν τμήμα του οχήματος (παραδείγματος χάρη εφεδρικός τροχός, δεξαμενή καυσίμου, 
διαμέρισμα συσσωρευτή), όταν διενεργηθεί η μέτρηση πρέπει να κατασκευαστεί σχέδιο που να εμφαίνει σαφώς τη θέση 
του μικροφώνου. Στο μέτρο του δυνατού, το μικρόφωνο πρέπει να απέχει πλέον των 0,5 ω από το πλησιέστερο εμπόδιο 
και ο άξονας μέγιστης ευαισθησίας του να είναι στραμμένος προς το στόμιο εξάτμισης από τη θέση που αποκρύπτεται 
λιγότερο από τα ανωτέρω εμπόδια. 

Συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα 

Οι στροφές του κινητήρα θα σταθεροποιηθούν στα τρία τέταρτα του αριθμού στροφών (5) στις οποίες ο κινητήρας 
αποδίδει τη μέγιστη ισχύ. 

Μόλις επιτευχθεί σταθεροποίηση των στροφών του κινητήρα, το χειριστήριο του επιταχυντή επαναφέρεται ταχέως στη 
θέση βραδυπορείας. Η ηχοστάθμη μετρείται επί μία περίοδο λειτουργίας που περιλαμβάνει βραχεία διατήρηση σταθερών 
στροφών, καθώς και όλη τη χρονική διάρκεια της επιβράδυνσης, ως αποτέλεσμα δε της δοκιμής λαμβάνεται η μέγιστη 
ένδειξη του ηχομέτρου. 

Αποτελέσματα (πρακτικό δοκιμής) 

Το πρακτικό δοκιμής που συντάσσεται προκειμένου να εκδοθεί το προβλεπόμενο στο παράρτημα III πιστοποιητικό 
αναφέρει όλα τα αναγκαία δεδομένα, ιδίως εκείνα που χρησίμευσαν για τη μέτρηση του θορύβου του οχήματος εν 
στάσει. 

Γίνεται ανάγνωση των μετρήσεων στο όργανο με στρογγύλευσή τους στις πλησιέστερες ακέραιες μονάδες 3Β. 

Κρατούνται μόνο οι τιμές που λαμβάνονται στο πέρας τριών διαδοχικών μετρήσεων των οποίων οι αντίστοιχες δια¬ 
φορές δεν υπερβαίνουν τα 2 δΒ (Α). 

Η υψηλότερη από τις τρεις ανωτέρω τιμές συνιστά το αποτέλεσμα της δοκιμής. 

Σιγαστήρες εξάτμισης περιέχοντες ινώδη υλικά 

Για την κατασκευή σιγαστήρων μπορούν να χρησιμοποιούνται ινώδη υλικά μόνον αφού ληφθούν κατάλληλα μέτρα στα 
στάδια του σχεδιασμού ή της παραγωγής ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται στο κυκλοφορούν επί της οδού 
όχημα η απαιτούμενη απόδοση για να πληρούνται τα επιβαλλόμενα στο σημείο 53.2.1 όρια. Ένας τέτόιος σιγαστήρας 
θεωρείται ότι έχει ικανοποιητική απόδοση στο κυκλοφορούν όχημα αν τα καυσαέρια δεν έρχονται σε επαφή με τα 
ινώδη υλικά ή αν ο-σιγαστήρας του πρωτοτύπου οχήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
σημείων 53.2 και. 5.2.3 έχει ετοιμαστεί για το κυκλοφορούν όχημα πριν διενεργηθούν οι μετρήσεις της ηχοστάθμης. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις δοκιμές που περιγράφονται στα σημεία 5.33.1, 53.1.2 
και 5.3.13 ή αφαιρώντας τα ινώδη υλικά απο το σιγαστήρα. 

Λειτουργία σε συνεχή πορεία 10 000 λαι 

Το ήμισυ περίπου της εν λόγω λειτουργίας συνίσταται σε οδήγηση εντός πόλεως, το δε υπόλοιπο ήμισυ σε μετακινήσεις 
μακράς απόστασης υπό υψηλή ταχύτητα· ο κύκλος λειτουργίεις σε συνεχή πορεία δύναται να αντικατασταθεί από αντί¬ 
στοιχο πρόγραμμα σε αυτοκινητοδρόμιο. 

Οι ανωτέρω δύο συνθήκες οδήγησης πρέπει να εναλλάσσονται τακτικά. 

Το πλήρες πρόγραμμα δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα στάσεις τρίωρης και άνω διάρκειας προκει¬ 
μένου να αναπαράγονται τα τυχόν συμβαίνοντα φαινόμενα ψύξης και συμπύκνωσης. 

Προετοιμασία σε κλίνη δοκιμών 

Ο σιγαστήρας πρέπει να συναρμοστεί στον κινητήρα, ο οποίος είναι συζευγμένος με δυναμομετρική πέδη, χρησιμοποι¬ 
ώντας εξαρτήματα σειράς και τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος. 
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5.3.1.2.3 


5.3.1.2.4. 


5.3.1.3. 

5.3.1.3.1. 


53.1.3.2. 

53 . 133 . 

53 . 13 . 4 . 
. 23 . 1 . 3 . 5 . 

33 . 13 . 6 . 

53 . 13 . 7 . 

53 . 13 . 8 . 

533 . 

5.4. 

5.4.1. 


43 . 


Η δοκιμή εκτελείται σε έξι εξάωρους χρονικούς κύκλους με ενδιάμεσες μεταξύ τους στάσεις δωδεκάωρης τουλάχιστον 
διάρκειας προκειμένου να αναπαράγονται τα τυχόν συμδαίνοντα φαινόμενα ψύξης και συμπύκνωσης. 

Στη διάρκεια εκάστου εξάωρου κύκλου, ο κινητήρας λειτουργεί διαδσχικώς υπό τις εξής συνθήκες: 

Γ. επί πεντάλεπτο στις στροφές βραδυπορείας' 

,1 επί μία ώρα στο 75 ώ'ο των μεγίστων στροφών (5) υπό 25 ώί) φορτίο · 

3. επί μία ώρα στο 75 Το των μεγίστων στροφών (5) υπό 50 ώο ιρορτίο · 

4. επί δεκάλεπ ο στο 75 °/ο των μεγίστων στροφών (5) υπό πλήρες φορτίο' 

5. επί δεκαπεντάλεπτο στις μέγιστες στροφές (5) υπό 50 Ύο φορτίο · 

6. επί τριακοντάλεπτο στις μέγιστες στροφές (5) υπό 25 ο/ο φορτίο. 

Τα έξι στάδια έχουν τρίωρη ολική διάρκεια. 

Κάθε κύκλος περιλαμβάνει δύο σειρές των έξι ανωτέρω σταδίων. 

Στη διάρκεια της δοκιμής, ο σιγαστήρας δεν πρέπει να ψύχεται από ρεύμα βεβιασμένης κυκλοφορίας με το οποίο προσο¬ 
μοιώνεται η συνήθης ροη αέρα γύρω απο το όχημα. Ωστόσο, εφόσον το ζητήσει ο κατασκευαστής, ο σιγαστήρας 
δόναται να ψύχεται προκειμένου να μη σημειώνεται υπέρβαση της παρατηρούμενης στο στόμιο εισόδου θερμοκρασίας 
όταν το όχημα κινείται με τη μεγίστη ταχύτητα. 

Προετοιμασία με παλμούς 

Η διάταξη εξάτμισης ή τα δομικά της μέρη πρέπει να είναι συναρμοσμένα στο όχημα του σημείου 2.3 ή στον κινητήρα 
του σημείου 2.4. Στην πρώτη περίπτωση, το όχημα πρέπει να τοποθετείται σε τράπεζα δυναμομετρικής πέδης με κυλίν¬ 
δρους. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κινητήρας πρέπει να τοποθετείται σε δυναμομετρική εξέδρα δοκιμών. 

Το συγκρότημα δοκιμής, λεπτομερές διάγραμμα του οποίου δίνεται στην εικόνα 3, τοποθετείται στο στόμιο εξόδου του 
συστήματος εξάτμισης. Είναι αποδεκτός οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που παρέχει συγκρίσιμα αποτελέσματα. 

Το συγκρότημα δοκιμής πρέπει να ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε η ροή των καυσαερίων να διακόπτεται και αποκαθί- 
σταται εναλλάξ 2 500 φορές μέσω βαλβίδας ταχείας επενέργειας. 

Η βαλβίδα πρέπει να ανοίγει όταν η αντίθλιψη των καυσαερίων, μετρούμενη 100 γπγπ τουλάχιστον μετά τη φλάντζα 
εισοδου, φθάσει σε τιμή περιλαμβανόμενη μεταξύ 0,35 και 0,40 Βπτ. Η βαλβίδα πρέπει να ξανακλείνει όταν η ανωτέρω 
πίεση δεν αποκλίνει πλέον του 10 ώο της σταθεροποιημένης τιμής της με τη βαλβίδα ανοικτή. 

Ο διακόπτης χρονικής καθυστέρησης ρυθμίζεται για τη διάρκεια απαγωγής των καυσαερίων που προκύπτει από τις 
διατάξεις του ανωτέρω σημείου 5.3.133. 

Οι στροφές του κινητήρα πρέπει να ανέρχονται σε 75 °/ο των στροφών (5) στις οποίες ο κινητήρας αποδίδει τη μέγιστη 
ισχύ του. 

Η ένδειξη ισχύος στο δυναμόμετρο πρέπει να είναι ίση προς το 50 θώ της ισχύος με πατημένο τελείως τον επιταχυντή, 
όταν η μέτρηση διενεργείται στο 75 Οώ του αριθμού στροφών (5) του κινητήρα. 

Κατά τη δοκιμή πρέπει να είναι πωματισμένες οι τυχόν οπές αποστράγγισης. 

Η δοκιμή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 48ώρου. Αν είναι ανάγκη, πρέπει ανά ώρα να διατίθετβτ-οριβμένο χρονικό 
διάστημα για απόψυξη. 

Αν πρόκειται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ όσον αφορά την 
έγκριση τύπου ΕΟΚ, πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος δοκιμής του σημείου 5.3.13. 


Θόρυβος πεπιεσμένου αέρα 

Μέ&οόος μέτρηοης 

Η μέτρηση εκτελείται στις θέσεις 2 και 6 του μικροφώνου σύμφωνα με την εικόνα 4, με το όχημα εν στάσει. Καταχω- 
ρούνται οι υψηλότερες τιμές Α ηχοσταθμών κατά το άνοιγμα του ρυθμιστή πίεσης και στη διάρκεια της εξαγωγής του 
αέρα μετά τη χρήση αμφοτέρων των πεδών οδήγησης και στάθμευσης. 

Ο θόρυβος κατά την αποστράγγιση του ρυθμιστή πίεσης μετρείται με τον κινητήρα στις στροφές βραδυπορείας. 

Ο θόρυβος της εξαγωγής του αέρα καταγράφεται ενώ λειτουργούν οι πέδες οδήγησης και στάθμευσης· πριν από κάθε 
μέτρηση, η μονάδα του αεροσυμπιεστή πρέπει να φέρεται στην ανώτατη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας και τότε να 
διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα. 

Αςιαίύγηαη τομ αποτελεαμάτων 

Για όλες τις θέσεις του μικροφώνου λαμβάνονται δύο μετρήσεις. Για να ληφθεί υπόψη η μη απόλυτη ακρίβεια του 
μετρητικού οργάνου, αφαιρείται το 1 δΒ (Α) από την ένδειξη του ηχομέτρου και η μειωμένη τιμή θεωρείται ως αποτέ¬ 
λεσμα της μέτρησης. Τα αποτελέσματα θεωρούνται έγκυρα αν η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων στην ίδια θέση του 
μικροφώνου δεν υπερβαίνει τα 2 δΒ (Α). 
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Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή συνιστώ το αποτέλεσμα της δοκιμής. Αν η εν λόγω τιμή υπερβαίνει κατά I δΒ (Α) το όριο 
για το θόρυβο, στην αντίστοιχη θέση του μικροφώνου διενεργούνται δύο πρόσθετες μετρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, τα 
τρία από τα τέσσερα αποτελέσματα της μέτρησης για την εν λόγω θέση οφείλουν να πληρούν την οριακή τιμή για το 
θόρυβο. 

5.4.Χ Οριακή τιμή 

Η ηχοστάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 72 δΒ (Α). 

6 . ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 

ς 1 Τόποι οχημάτων τροποποιημένων ώστε να κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη 

5 . 1 . 1 . Η έγκριση ενός τύπου οχήματος τροποποιημένου ή/και στο οποίο έχει γίνει ρύθμιση προκειμένου αποκλειστικώς να 

καταστεί ικανό να κινείται με αμόλυβδη βενζίνη, όπως ορίζει η οδηγία 85/210/ΕΟΚ, επεκτείνεται εφόσον ο κατασκευα¬ 
στής βεβαίωνες με την προϋπόθεση έγκρισης από την υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση τύπου, ότι η ηχοστάθμη για το 
τροποποιημένο όχημα δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που καθορίζονται στο σημείο 5.2.2.1. 

5.2. Τόποι οχημάτων τροποποιημένοι για άλλο λόγο 

6.2. !. Η έγκριση ενός τύπου οχήματος δύναται να επεκταθεί σε τύπους οχημάτων που διαφέρουν ως προς τα παρατιθέμενα 

στο παράρτημα III χαρακτηριστικά, εφόσον η υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση τύπου θεωρεί ότι οι διενεργηθείσες 
τροποποιήσεις είναι απίθανο να έχουν τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στην ηχοστάθμη του οχήματος. 


7. ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


7.1. Κάθε όχημα κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον 
εγκεκριμένο τύπο οχήματος και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σημείου 5. 

7.2. Προκειμένου να επαληθεύεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 7.1, διενεργούνται κατάλληλοι έλεγχοι της 
παραγωγής. 

7.3. Ο κάτοχοί της έγκρισης οφείλει ειδικότερα: 


7.3.1. να διασφαλίζει την νπαρςη διαδικασιών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων 


73.2. 

7.33. 

73.4. 

73 . 5 . 

73 . 6 . 

7.4. 

7 . 4 . 1 . 

7 . 4 . 2 . 

7 . 43 . 

7.4.4. 

7 . 43 . 


να έχει πρόσβαση στον εξοπλισαό ελέγχου που είναι αναγκαίος για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης εκάστου εγκρινό- 
μενου τύπου' 

να εξασφαλίζει την κατανραφη των αποτελεσμάτων των δοκιμών και τη διατήρηση των συνημμένων δικαιολογητικών 
στη διάθεση των ενδιαφερόμενόν επί χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις διοικητικές υπηρεσίες· 

να αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής, προκειμένου να επαληθεύει και εξασφαλίζει τη σταθερότητα των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, αφήνοντας περιθώρια για τις αποκλίσεις της βιομηχανικής παραγωγής - 

να εξασφαλίζει ότι για έκαστο τύπο προϊόντος διενεργούνται τουλάχιστον οι περιγραφόμενες στο παράρτημα V σημείο I 
δοκιμές' 

να εξασφαλίζει ότι τυχόν δείγματα ή δοκίμια μαρτυρούντα μη πιστότητα προς τον ανάλογο τύπο δοκιμής θα οδηγούν 
στην επανάληψη της δειγματοληψίας και της δοκιμής. Λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση της 
πιστότητας της αντίστοιχης παραγωγής. 

Η αρμόδια αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου δύναται ανά πάσα στιγμή να επαληθεύει την εφαρμοζόμενη σε κάθε 
μονάδα παραγωγής μέθοδο ελέγχου της πιστότητας. 

Σε κάθε επιθεώρηση, προσκομίζονται στον ελεγχοντα τη μονάδα επιθεωρητή τα βιβλία δοκιμών και τα αρχεία παρακο¬ 
λούθησης της -αραγωγής. 

Ο επιθεωρητής δύναται να λάβει τυχαία δείγματα που θα υποβληθούν σε δοκιμή στο εργαστήριο του κατασκευαστή. 0 
ελάχιστος αριθμός δειγμάτων καθορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης που διενεργεί ο ίδιος ο κατα¬ 
σκευαστής. 

Στις περιπτώσεις που θεωρηθεί ανεπαρκής η ποιοτική στάθμη ή κριθεί αναγκαία η επαλήθευση της εγκυρότητας των 
διενεργούμενων κατ’ εφαρμογή του σημείου 7.4.2 δοκιμών, ο επιθεωρητής επιλέγει δείγματα προς αποστολή στην 
τεχνική υπηρεσία που διεςήγαγε τις δοκιμές έγκρισης τύπου. 

Η αρμόδια αρχή δύναται να εκτελέσει οποιαδήποτε δοκιμή που προδιαγράφεται στο παράρτημα I. 

Οι επιθεωρήσεις της αρμόδιας αρχής διενεργούνται συνήθως ανά έτος ή ανά διετία. Αν στο πλαίσιο ενός των ανφτέρω 
ελέγχων διαπιστωθούν ελλείψεις, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση, το ταχύτερο 
δυνατό, της πιστότητας της παραγωγής. 
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(«ις μικροφώνων για τη μέτρηση τοο Οτιρόδου οχήματος εν κινήσει 
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Εικόνα 3 

Συγκρότημα δοκιμής για την προετοιμασία με παλμούς 



© 

© 

© 

© 

© 

© 

© 

© 

© 


Φλάντζα ή χιτώνιο εισόδου προς σύνδεση στο πίσω μέρος του προς δοκιμή σιγαστήρα εξάτμισης. 
Χειροκίνητη ρυθμιστική δικλείδα. 

Δοχείο αντιστάθμισης, χωρητικότητας 35 έως 40 λίτρων. 

Μανόμετρο επαφής με ια-ριοχή λειτουργίας <λ05έως 2,5 ΒατΤ 
Η> εκτρονόμος με χρονική καθυστέρηση. 

Μετρητής παλμών. 

Δικλείδα ταχείας απόκρισης, όπως βαλβίδα πέδησης επενεργούσα στο σύστημα εξάτ μ1 σης, διαμέτρου 

™^·™ ι 3 Τ !Ζ μενη Τ 6 ^ ΚτΡ ° ’Τ )μαηκής λ£ιτου ^ ασκούν δύναμη 120 Ν υπό πίεση 4 Βατ. Ο χρόνος 
Ρ σης, ο κατά το άνοιγμα όσο και κατά το κλείσιμο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 δευτερόλεπτα. 

Απαγωγή καυσαερίων, 

Εύκαμπτος σωλήνας. 

Μανόμετρο. 
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Εικ θν<χ 4 

Θέσεις μικρόφωνων για τη μέτρηση του Φορύόου απο τον πεπιεσμένο αέρα 



Η μέτρηση διενεργείται στο όχημα εν στάσει σύμφωνα με το σχήμα 4, χρησιμοποιώντας δύο θέσεις μικροφώνου 
απέχουσες 7 μέτρα από το περίγραμμα των οχημάτων και σε απόσταση 1,2 μέτρων υπεράνω του εδάφους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ // 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΎΠΟΥ ΕΟΚ ΣΙΓΑΣΤΗΡΩΝ ΩΧ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΙΓΑΣΤΉΡΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ) 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου, ως χωριστών τεχνικών ενοτήτων κατά την έννοια του άρ¬ 
θρου 9α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ η οποία ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε με την 
Τ,Α. 47271/3950/21.12.92 των σιγαστήρων εξάτμισης ή των στοιχείων των εν λόγω συστημάτων που προορί¬ 
ζονται να τοποθετούνται σε ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων με κινητήρα των κατηγοριών 
Μ, και Ν, ως ανταλλακτικά. 

I. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1 . 1 . ^ «ανταλλακτικό σιγαστήρας ή στοιχείο σιγαστήρα» νοείται κάθε στοιχείο του συστήματος εξάτμισης του ορίζεται 

στο σημείο 1.2.1 του παραρτήματος I το οποίο προορίζεται να αντικαταστήσει, σε ένα όχημα, αντίστοιχο στοιχείο του 
τύπου με το οποίο ήταν εξοπλισμένο το όχημα κατά την έκδοση της έγκρισης τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με το παράρτημα I. 


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 

Η αίτηση για έγκριση τύπου ΕΟΚ ως προς ανταλλακτικό σιγαστήρα ή στοιχείο σιγαστήρα ως χωριστής τεχνικής ενό¬ 
τητας υποβάλ/εται από τον κατασκευαστή του οχήματος, τον κατασκευαστή της επίμαχης τεχνικής ενότητας ή από τους 
εντολοόόχους τους. ’ 

Για κάθε τύπο ανταλλακτικού σιγαστήρα ή στοιχείου σιγαστήρα, η αίτηση για έγκριση τύπου ΕΟΚ πρέπει να συνο¬ 
δεύεται από το κατωτέρω αναφερόμενο έγγραφο, εις τριπλούν, και τις ακόλουθες ενδείξεις: 

περιγραφή του (των) τύπου(-ων) οχήματος(-ων) στον (στους) οποίο(-ους) πρόκειται να τοποθετείταή-ούνται) το 
σύστημα ή τα στοιχεία του όσον α Φ ορά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο 1.1 του παραρτήματος I. 
Πρεπει να δίνονται οι αριθμοί ή/και τα σύμβολα που χαρακτηρίζουν τον τύπο του κινητήρα και τον τύπο του αγή¬ 
ματος, '· 1 

— περιγραφή του ανταλλακτικού σιγαστήρα, όπου δείχνεται η σχετική θέση κάθε στοιχείου του συστήματος μαζί αε 

οοηγιες συναρμολόγησης, ’ ^ 

— αναλυτικά σχέδια εκάστου στοιχείου, ώστε να είναι ευχερής ο εντοπισμός και η αναγνώρισή τους, και ένδειξη των 

χρησιμοποιούμενων υλικών. ^ 

Τα σχέδια αυτα πρέπει επίσης να δείχνουν την προβλεπόμενη θέση για την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού 
έγκρισης τυπου ΕΟΚ. ' ' μ μ 

Ο αιτων πρέπει να προσκόμισες εφόσον το ζητήσει η τεχνική υπηρεσία: 

— δύο δείγματα της διάταξης για την οποία ζητείται η έγκριση τυπου ΕΟΚ, 

— σιγαστήρα του τύπου με τον οποίο ήταν εκ κατασκευής εξοπλισμένο το όχημα κατά την έκδοση της έγκρισης τύπου 

— όχημα αντιπροσωπευτικό του τύπου στον οποίο προορίζεται να τοποθετηθεί το σύστημα εξάτμισης, το οποίο: 

- από π λ ευράς ηχοστ ά.^ ης κ ατ ά την κίνησή τ ο υ, π ρέ π , π να ευρίσκε ται σε τέτ οια κατάσταση Α στε να πληρούνται 

α ρια του σημείου 5-1 του παραρτήματος I (') και να μην σημειώνεται υπέρβαση .πλέον ίων 3 δΒ (Α) έναντι 

των ληφθέντων τιμών κατά την έγκριση τύπου, 

— απο πλευράς ηχοστάθμης εν στάσες πρέπει να πληροί την τιμή που ελήφθη κατά την έγκριση τύπου, 
χωριστό κινητήρα που να αντιστοιχεί στον ανωτέρω περιγραφέντα τύπο οχήματος. 

^ ^ τύπου, η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει την υπάρςη ικανοποιητικών ρυθμίσεων για την 

«-.ασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου της συμμόψωσης της παραγωγής. ' ' 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

τρέπα & ’ άτμι<ΤΤ1 '’ η Γα ™υ μέρη, με εξαίρεση τα εξαρτήματα στερέωσης και τις σωληνώσεις, 

κευαστικό ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή του ανταλλακτικού σιγαστήρα και των στοιχείων του, 

— την εμπορική ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής, 

έγκριση^Γύπο^ΕΟΚ^ ™ πϋυ Ε0Κ ’ του οποίου προηγείται το ή τα διακριτικά γράμματα της χώρας που χορήγησε την 




*Ρ°^7ΐει η έκδοση της παροικίας οδηγίας η οποία εφαρμόζεται στην έγκριση των σχημάτων. 
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3.2. 

4. 

4.1. 

5. 

5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

52. 

5-2.1. 


5-2.1-1. 
52.12. 

52. 

52.1. 

522. 

522. 

52Α 

554 . 1 . 


53 . 42 . 


Ο ΤΛ μφωνα μι 


Γα ανωτέρω σήματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα ακόμη και όταν ·> σιγαστήρας έχει τροσαρ·ιοσ.'>■ 
όχημα. 


ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 

Αν γίνει δεκτή μια αίτηση κατά την έννοια του σημείου 2.1, η αρμόδια αρχή συντάσσει πιστοποιητικό σύμφωνα με το 
εμφαινόμενο στο παράρτημα IV υπόδειγμα. Του αριθμού έγκρισης τύπου πρέπει να προηγείται το ή τα διακριτικά γράμ¬ 
ματα της χώρας που χορήγησε την έγκριση τύπου. 


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γενικές προδιαγραφές 

Οι ανταλλακτικοί σιγαστήρες ή στοιχεία σιγαστήρων πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και να είναι .κανά 
να συναρμοστούν κατά τρόπο εξασφαλίζοντα ότι το όχημα πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας υπο συνήθεις 
συνθήκες χρήσης, παρά τους κραδασμούς που τυχόν υφίσταται. 

Οι σιγαστήρες ή τα στοιχεία σιγαστήρων πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και να είναι ικανά να συναρμο¬ 
στούν κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζουν εύλογη αντοχή έναντι των φαινομένων διάβρωσης στα οποία υπόκεινται, 
συνεκτιμουμένων των συνθηκών χρήσης του οχήματος. 

Προδιαγραφές σχετικές με τις ηχοστά-Ομες 

Η απόδοση του ανταλλακτικού σιγαστήρα ή στοιχείου σιγαστήρα όσον αφορά το θόρυβο εξακριβώνεται με τις περιγρα- 
φόμενες στα σημεία 5.22.4 και 52.3.4 του παραρτήματος ! μεθόδους ('). 

Με τον ανταλλακττκό σιγαστήρα ή στοιχείο σιγαστήρα τοποθετημένο επί του οχήματος του σημείου 2.3.3 του παρόντος 
παραρτήματος, οι λαμβανόμενες με τη χρήση των δύο μεθόδων (όχημα εν στάσει και εν κινήσει) τιμές ηχοστάθμης 
πρέπει να πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: 

να μην υπερβαίνουν τις τιμές που λήφθηκαν όταν στον υπόψη τύπο οχήματος χορηγήθηκε η έγκριση τύπου ΕΟΚ· 

να μην υπερβαίνουν τις μετροόμενες τιμές ηχοστάθμης στο όχημα του σημείου 2.3.3 που είναι εξοπλισμένο με σύστημα 
εξάτμισης πανομοιότυπου τύπου προς εκείνο που είχε τοποθετηθεί στο όχημα κατά τη χορήγηση της έγκρισης τύπου 
ΕΟΚ. 

Μέτρηση των επιδόσεων του οχήματος 

Ο ανταλλακτικός σιγαστήρας ή στοιχείο σιγαστήρα του εν λόγω συστήματος πρέπει να εξασφαλίζουν στο όχημα επιδό¬ 
σεις συγκρίσιμες προς εκείνες που επιτυγχάνονταν με το σιγαστήρα ή στοιχείο του εν λόγω συστήματος με το οποίο 
ήταν εξοπλισμένο εκ κατασκευής το όχημα. 

Ο ανταλλακτικός σιγαστήρας ή, κατ’ επιλογή του κατασκευαστή, τα στοιχεία του συστήματος αυτού συγκρί- 
νεται(-ονται) με το σύστημα εξάτμισης ή τα δομικά μέρη του εν λόγω συστήματος, ομοίως καινουργή, όπως εκείνα με τα 
οποία ήταν εξοπλισμένο εκ κατασκευής το όχημα, τα οποία συναρμόζονται με τη σειρά τους στο όχημα του σημείου 
222 . 

Ο έλεγχος συνίσταται στη μέτρηση της πτώσης πίεσης υπό τις προδιαγραφόμενες στο σημείο 52.4.1 ή 5.3.4.2 συνθήκες. 
Η μετρούμενη τιμή με τον ανταλλακτικό σιγαστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 25 °/ο τη μετρού- 
μενη τιμή με το σιγαστήρα που τοποθετείται εκ κατασκευής στο όχημα υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες συνθήκες. 

Μέάοόος δοκιμήςψ 

Μέθοδος δοκιμής με κινητήρα 

Η μέτρηση πρέπει να διενεργείται στον κινητήρα του σημείου 22.4 συζευγμένο με δυναμομετρική πέδη. 

Με τον επιταχυντή πλήρως ανοικτό, η εξέδρα δοκιμών ρυθμίζεται ώστε να επιτυγχάνονται στροφές κινητήρα (5) αντι¬ 
στοιχούσες στη μέγιστη ισχύ του. Για τη μέτρηση της αντίθλιψης, η πίεση λαμβάνεται στην προδιαγραφόμενη στις 
εικόνες 1, 2 και 3 απόσταση από το συλλέκτη της εξαγωγής. 

Μέθοδος δοκιμής με όχημα 

Οι μετρήσεις πρέπει να διενεργούνται στο όχημα του σημείου 222. 

Η δομική εκτελείται: 

— είτε επί της οδού, είτε 

σε δυναμομετρική εξέδρα με κυλίνδρους. 


Κ *Ρθδωγραφές που προβλέπει η έκδοση της παρούσας οδηγίας η οποία εφαρμόζεται στην έγκριση των οχημάτων. 



5720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5 . 4 . 


6 . 

6 . 1 . 

61 

6 . 3 . 

63 . 1 . 

6 31 

633, 

63 . 4 . ? 
•33. - 
6Μ. 
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Μι: τον επιταχυντή πΛηρως ανοικτό, ο κινητήρας πρεπει να αναλαβει φορτίο ώστε να αποκτήσει τον αριθμό στροφών ( Μ 
που αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ του. 

Για τη μέτρηση της αντίθλιψης, λαμβάνεται η πίεση στην προδιαγραφόμενη στις εικόνες 1, 2 και 3 απόσταση από το 
συλλέκτη της εξαγωγής. 

Συμπληρωματικές διατάξεις για σιγαστήρες ή στοιχεία σιγαστήρων πεπληρωμένα με ινώδη υλικά 

/Για την κατασκευή ανταλλακτικών σιγαστήρων εξάτμισης ή στοιχείων σιγαστήρων χρησιμοποιούνται ινώδη υλικά μόνο 
εφόσον λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, στα στάδια της μελέτης και παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη 
επιπέδου απόδοσης που να αντιστοιχεί στα παρατιθέμενα στο σημείο 5.2.2.1 του παραρτήματος I όρια. 

Ενα τέτοιο σύστημα σιγαστήρα θεωρείται αποτελεσματικό στην οδική κυκλοφορία αν τα καυσαέρια δεν έρχονται σε 
επαφή με τα ινώδη υλικά ή αν, αφού αφαιρεθούν τα ινώδη υλικά, οι ηχοστάθμες πληρούν τις παρατιθέμενες στο ανω¬ 
τέρω σημείο 5.2.1 απαιτήσεις, κατά τη δοκιμή του συστήματος εξάτμισης επί οχήματος σύμφωνα με τις περιγραφόμενες 
στα σημεία 5.2.2 και 5.2.3 του παραρτήματος I μεθόδους. 

Αν δεν τηρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, πρέπει να υποβάλλεται σε προετοιμασία ολόκληρο το σύστημα εξάτμισης. Η 
προετοιμασία διενεργείται με μία από τις τρεις μεθόδους που περιγράφηκαν στα σημεία 5.3.1.1, 5.3.1.2 και 5.3.1.3 του 
παραρτήματος I. 

Μετά την προετοιμασία, ελέγχεται η ηχοστάθμη όπως προδιαγράφεται στο ανωτέρω σημείο 5.2.1. 

ετις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η περιγραφόμενη στο σημείο 5.2.1.2 διαδικασία, ο καταθέτων την αίτηση για 
έγκριση τύπου ΕΟΚ δύναται να ζητήσει την προετοιμασία του συστήματος εξάτμισης με το οποίο ήταν εκ κατασκευής 
εξοπλισμένο το όχημα ή να προσκομίσει τέτοιο σιγαστήρα που έχει κενωθεί 


ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


Κάθε ανταλλακτικός σιγαστήρας εξάτμισης ή στοιχείο σιγαστήρα, που φέρει αριθμό έγκρισης τύπου ΕΟΚ κατ' εφαρ¬ 
μογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανταποκρίνεται στον εγκεκριμένο τύπο του σιγαστήρα εξάτμισης και να πληροί 
τις απαιτήσεις του σημείου 5. 

Προκειμένου να επαληθεύεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 6.1, διενεργούνται κατάλληλοι έλεγχοι της 
παραγωγής. ’ ’ 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει ειδικότερα: 

να διασφα/.ίςει την ύπαρξη διαδικασιών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων 

να έχει υπέρβαση στον εξοπλισμό ελέγχου που είναι αναγκαίος για την εξακρίβωση της πιστότητας εκάστου εγκρινό- 
μενου τυπου· 


να εξασφαλίζει την καταγραφή των αποτελεσμάτων των δοκιμών και τη διατήρηση των συνημμένων δικαιολογητικών 
στη ΰιαθεση των ενδιαφερομένων επί χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις διοικητικές υπηρεσίες - 

να αναλύει -α αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής, προκειμένου να επαληθεύει και εξασφαλίζει τη σταθερότητα των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, αφήνοντας περιθώρια για τις αναπόφευκτες αποκλίσεις της βιομηχανικής παραγωγής- 

να^εξασφοΑίζε 1 ότι για έκαστο τύπο προϊόντος διενεργούνται τουλάχιστον οι περιγραφόμενες στο παράρτημα V σημείο 


να εξασφαλίζει ότι τυχόν δείγματα ή δοκίμια μαρτυρούντα μη συμμόρφωση προς τον ανάλογο τύπο δοκιμής θα οδηγούν 
στην επανάληψη της δειγματοληψίας και της δοκιμής. Λαμδάνετάι κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση της 
πιστότητας της αντίστοιχης παραγωγής. 

Η αρμόδια αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου δύναται ανά πάσα στιγμή να επαληθεύει την εφαρμοζόμενη σε κάθε 
μονάδα παραγωγής μέθοδο ελέγχου της πιστότητας. 

Γ*· επι 3 ε ώρηση, προσκομίζονται στον ελέγχοντα τη μονάδα επιθεωρητή τα βιβλία δοκιμών και τα αρχεία παρακο¬ 
λούθησης της παραγωγής. 

Ο επιθεωρητής δύναται να )χιβει τυχαία δείγματα που θα υποβληθούν σε δοκιμή στο εργαστήριο του κατασκευαστή. 0 
σκεύους αΡΐ5μ6ς δειγμότων κα9ο Ρ ι ζετ“ΐ ανάλογα με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης που διενεργεί ο ίδιος ο κατα- 


διεντΓν^/ ΙΠ ^ >σεΐΙ ’ π °'. ; ανεπαρκής η ποιοτική στάθμη ή κριθεί αναγκαία η επαλήθευση της εγκυρότητας των 

τεννικτϊ ΚαΤ ε,ρβρ>1ΰ Γ Γ 1 του σημείου 6.4.2 δοκιμών, ο επιθεωρητής επιλέγει δείγματα προς αποστολή στην 

ίχνικη υπηρεσία που ΰιεςηγαγε τις δοκιμές έγκρισης τύπου. 

αρμόδια αρχή δύναται να εκτελέσει οποιαδήποτε δοκιμή που προδιαγράφεται στο παρόν παράρτημα. 

ελένγωνί^ 05 ^ αρμ ^ ΐας διειτφγούνται συνήθως ανά έτος ή ανά διετία. Αν στο πλαίσιο ενός των ανωτέρω 
Κι Ιβπΐσ 'ωθούν ελλείπεις, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση, το ταχύτερο ■ 

υ α . 0 , της συμμόρφωσης της παραγωγής. 
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Αντίθλιψη — σημεία μέτρησης 



Τουλάχιστον 150 γπγπ 




() Αν τούτο είναι αδύνατο, (πόας στο σχήμα 3. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /// 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Μέγεθος φύλλου: όχι μεγαλύτερο από Α4 (210 χ 297 γπγπ) 

(Ένδειξη της υπηρεσίας) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΣΓΑΘΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

( Αρθρο 4 παράγραφος 2 και άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουάριου 
1970 η οποία ενσωματώθηκε με το Π.Λ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 47271/3950/ 
21.12.92 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχη¬ 
μάτων με κινητήρα και των ρνμονλκουμένων τους). 

Συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ. 

« —Ο..Α- ί-/.·ΡΟΚ · 

/ νν - ί · γ -ο ^ ...... 

1. Κατασκευαστικό ή εμπορικό σήμα του οχήματος: . 

2. Τύπος οχήματος: . 

2.1. Αν χρειάζεται, κατάλογος οχημάτων που καλύπτονται από το σημείο 5.2.2.4.33.1.2 του παραρτή¬ 
ματος I:... 

3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: ... 

4. Όνομα και διεύθυνση τυχόν εντολοδόχου του κατασκευαστή:. 

5. Κινητήρας: 

5.1. Κατασκευαστής: . 

5.2. _ Τύπος: . 

53. Μοντέλο:. 

5.4. Μέγιστη ισχύς του κινητήρα ('):. στις. σαλ. 

δ· Σύστημα μετάδοσης: μη αυτόματο/αυτόματο κιδώτιο ταχυτήτων ( 5 ). 

6.1. Αριθμός σχέσεων του κιβωτίου ταχυτήτων: ... 

7 · Εξοπλισμός: . 

7 ·>· Σιγαστήρας εξάτμισης:.;. 

7.1.1. Κατασκευαστής ή τυχόν εντολοδόχος:. 


(5 Καθοριζόμενη σύμφωνα με την οδηγία 80/1269/ΕΟΚ. 
Π Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. 
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7.1.2. Μοντέλο: . 

7.13. Τύπος: .σύμφωνα με το σχέδιο αριΟ.: 

7.2. Σιγαστήρας εισαγωγής: 

7.2.1, Κατασκευαστής ή τυχόν εντολοδόχος:. 

Μοντέλο:. 

Τύπος: ...σύμφωνα με το σχέδιο αριΟ.: 

Διαστάσεις των ελαστικών:. 

Μετρήσεις: 

Ηχοστάδμη του οχήματος εν κινήσει: 


Αποτελέσματα των μετρήσεων 



Αριστερή πλευρά 
<1Β (Α) (’) 

Δεςιά πλευρά 
* (Α)(>) 

θέση μοχλού του κιβωτίου ταχυτήτων 

1η μέτρηση 




2η μέτρηση 




3η μέτρηση 




4η μέτρηση 





Αποτέλεσμα της δοκιμής:. <1Β (Α)/Ε ( 2 ) 


8,2. Ηχοστάδμη του οχήματος εν στάσει: 



4Β (Α) 

Αριθμός στροφών του κινητήρα 


1η μέτρηση 




2η μέτρηση 



3η μέτρηση 




Αποτέλεσμα της δοκιμής:. ΊΒ (Α)/Ε( ! ) 


(’) Οι τιμές μέτρησης αναγράφονται μειωμένες κατά 1 23 (Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 5.12.3.1 εου παραρτήματος !. 
(’) Το «Ε» σημαίνει ότι οι εν λόγω μετρήσεις εκτελέσπκαν σύμφωνα με την οδηγία 31/334/ΕΟΚ. 


7.2.2. 

7.2.3. 

7.3. 

8 . 

8 . 1 . 
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8.3. Ηχοστάθμη θορύβου του συστήματος πεπιεσμένου αέρα: 


Αποτελέσματα των μετρήσεων 



Αριστερή άλευρά ιΙΒ (Α) (*) 

Δεξιά άλευρά ΛΒ (Α)(') 

1η μέτρηση 



2η μέτρηση 



3η μέτρηση 



4η μέτρηση 




Αποτέλεσμα της δοκιμής:... 3Β (Α) 

9. Το όχημα προσκομίστηκε για την έγκριση τύπου στις:... 

10. Τεχνική υπηρεσία επιφορτισμένη με τις δόκιμε.; -κ^κης τ -.ου . 

11. Ημερομηνία έκδοσης του πρακτικού από την τεχνική υπηρεσία:. 

12. Αριθμός του εκδιδόμενου από την τεχνική υπηρεσία πρακτικού:. 

13. Χορηγείται/απορρίπτεται η έγκριση τύπου σχετικά με τις ηχοστάθμες ( : ) 

14. Τόπος:.,. 

15. Ημερομηνία: . .... 

16. Υπογραφή: .-. 

17. Τα κατωτέρω έγγραφα και παραστατικά που φέρουν τον ανωτέρω αριθμό έγκρισης τύπου επισυνά¬ 
πτονται στο παρόν παράρτημα (προς συμπλήρωση αν απαιτείται): :. 


18. Παρατηρήσεις: 


(') Οι τιμές της μέτρησης αναγράφονται μειωμένες κατά I 88 (Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 5.4.2 του παραρτήματος I. 
(ή Διαγράφεται η περιττή ένδειςη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

I. ΟΧΗΜΑΤΑ 


1. Γενικά 

Οι παρούσες απαιτήσεις συνδυάζονται με τις διενεργούμενες δοκιμές για τον έλεγχο της πιστότητας της 
παραγωγής, σύμφωνα με τα σημεία 7.3.5 και 7.4.3 του παραρτήματος I. 

2. Διαδικασίες δοκιμής 

Οι μέθοδοι δοκιμής, τα μετρητικά όργανα και ο τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων ανταποκρίνονται σε 
όσα περιγράφονται στο παράρτημα Γν της παρούσας οδηγίας. Το (τα) υπό δοκιμή όχημα(-τα) υποβάλ- 
λεται(-ονται) στη δοκιμασία για να μετρείται ο θόρυβος του οχήματος εν κινήσει όπως περιγράφεται στο 
σημείο 5 2.2.4 του παραρτήματος I. 

3. Δειγματοληψία 

Επιλέγεται ένα όχημα. Αν μετά την εκτέλεση της δοκιμής του κατωτέρω σημείου 4.1 θεωρείται ότι το όχημα 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, πρέπει να δοκιμάζονται δύο επιπλέον οχήματα. 

4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

4.1. Αν η ηχοστάθμη οχήματος, υποβαλλόμενου σε δοκιμή κατά τα ανωτέρω σημεία 1 και 2, δεν υπερβαίνει 
πέραν του ενός <1Β (Α) τις προδιαγραφόμενες στο σημείο 5.2.2.1 του παραρτήματος 1 οριακές τιμές, θεω¬ 
ρείται ότι ο τύπος του οχήματος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

4.2. Αν το όχημα που υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με το σημείο 4.1 δεν πληροί τις απαιτήσεις που τάσ¬ 
σονται στο εν λόγω σημείο, πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή δύο επιπλέον οχήματα του ιδίου τύπου, κατ’ 
εφαρμογή των σημείων 1 και 2. 

4.3. Αν η ηχοστάθμη του δευτέρου ή/και τρίτου οχήματος του σημείου 4.2 υπερβαίνει πέραν του 1 ΘΒ (Α) τις 
προδιαγραφόμενες στο σημείο 5.2.2.1 της παρούσας οδηγίας οριακές τιμές, ο τύπος οχήματος θεωρείται ότι 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος I και ο κατασκευαστής οφείλει να λάβει τα ανα¬ 
γκαία μέτρα για την αποκατάσταση της πιστότητας. 


Π. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ 

1. Γενικά 

Οι παρούσες απαιτήσεις συνδυάζονται με τις διενεργούμενες δοκιμές για τον έλεγχο της πιστότητας της 
παραγωγής σύμφωνα με τα σημεία 6.3.5 και 6.4.3 του παραρτήματος II. 

2. Διαδικασίες δοκιμής 

Οι μέθοδοι δοκιμής τα μετρητικά όργανα και ο τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων ανταποκρίνονται σε 
όσα περιγράφονται στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας. Ο δοκιμαζόμενος σιγαστήρας ή στοιχείο 
σιγαστήρα υποβάλλεται στη δοκιμασία που περιγράφεται στο σημείο 5 του παραρτήματος II. 

3. Δειγματοληψία 

Επιλέγεται ένας σιγαστήρας ή στοιχείο σιγαστήρα. Αν μετά την εκτέλεση της δοκιμής του σημείου 4.1 
θεωρείται ότι το δείγμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, πρέπει να υποβάλ¬ 
λονται σε δοκιμή δύο επιπλέον σιγαστήρες ή στοιχεία. 

4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

4.1. Αν η ηχοστάθμη του συστήματος εξάτμισης ή του δομικού του μέρους που υποβάλλεται σε δοκιμή κατά τα 
σημεία 1 και 2, δεν υπερβαίνει πέραν του 1 ΘΒ (Α) τη μετρηθείσα, σύμφωνα με το σημείο 5.2 του παραρτή- 
ματος II, ηχοστάθμη κατά τις δοκιμές έγκρισης τύπου ΕΟΚ σιγαστήρα ή του στοιχείου σιγαστήρα του ιδίου 
προς το ανταλλακτικό τύπου, θεωρείται ότι ο τύπος του σιγαστήρα ή του. στοιχείου σιγαστήρα του εν λόγω 
συστήματος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

4-2· Αν ο σιγαστήρας ή το στοιχείο σιγαστήρα του εν λόγω συστήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα 
με το σημείο 4.1 δεν πληροί τις απαιτήσεις που τάσσονται στο εν λόγω σημείο, πρέπει να υποβληθούν σε 
δοκιμή δύο επιπλέον σιγαστήρες ή στοιχεία του ίδιου τύπου, κατ’ εφαρμογή των σημείων 1 και 2. 

4-3· Αν η ηχοστάθμη του δευτέρου ή/και τρίτου δείγματος του σημείου 4.2 υπερβαίνει πέραν του 1 <3Β (Α) τη 
μετρηθείσα ηχοστάθμη κατά τις δοκιμές έγκρισης τύπου ΕΟΚ. συστήματος εξάτμισης ή δομικού μέρους του 
ίδιου προς το ανταλλακτικό τύπου, ο τύπος του συστήματος εξάτμισης ή του δομικού του μέρους θεωρείται 
ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και ο κατασκευαστής οφείλει να λά6ει^(» , 
αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της πιστότητας. ' ' 
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12. Γιμες ηχοστάΟμης: 

— οχήματος εν κινήσει:. ιΙΒ (Α), ταχύτητα σταθεροποιημένη πριν από την επιτάχυνση 

στα. Ιοη/Η, 

- οχήματος εν στάσει:. <]Β (Α) στις. σαλ. 

13 Χιακνμανση αντιθλιψης: ... 

14 Τυχόν περιορισμοί όσον αφορά τη χρησιμοποίηση και προδιαγραφές συνάρμοσης:. 


15. Ημερομηνία προσκόμισης του μοντέλου για την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ. του 

συστήματος εξάτμισης ιος χωριστής τεχνικής ενότητας:. 

16. Τεχνική υπηρεσία: . 

17. Ημερομηνία έκδοσης του πρακτικού από την τεχνική υπηρεσία:. 

18. Αριθμός του εκδιόόμενου από την τεχνική υπηρεσία πρακτικού:. 

19. Χορηγείται/απορρίπτεται η έγκριση τύπου ΕΟΚ. ως χωριστής τεχνικής ενότητας ('): . 

20. Τόπος: . 

21. Ημερομηνία: ... 

22. Υπογραφή: . 

23. Τα κατωτέρω έγγραφα και παραστατικά που φέρουν τον ανωτέρω αριθμό έγκρισης τύπου του συστή¬ 
ματος ως χωριστής τεχνικής ενότητας επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα (να συμπληρωθεί αν 

απαιτείταή-:—— - ■ . . 


24. Παρατηρήσεις: 


(') Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Μέγεθος: όχι μεγαλύτερο από Α4 (210 ιηπι X 297 γπγπ) 


(Ένδειξη της υπηρεσίας) 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(Άρθρο 9α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ τον Συμβουλίου της 6ης Φεβρουάριου 1970 η οποία ενσωματώ¬ 
θηκε με το Π.Α. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 περί προσεγγί- 
σεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και 
των ρυμονλκουμένων τους). 

Χωριστή τεχνική ενότητα: ανταλλακτικός σιγαστήρας εξάτμισης 

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΟΚ της χωριστής τεχνικής ενότητας:. 

1. Κατασκευαστικό ή εμπορικό σήμα:. 

2. Τύπος:. 

3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: . 

Τυχόν όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του κατασκευαστή: 

5. Σύνθεση της τεχνικής ενότητας:. 


6. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του (των) τύπου(-ων) οχήματος(-ων) για το (τα) οποίο(-α) προορίζεται 

ο σιγαστήρας ('):. 

7. Τύπος(-οι) οχήματος(-ων), και αριθμοί έγκρισής τους:. 

8. Κινητήρας 

8 - 1 . Τόπος (επιβαλλόμενης ανάφλεξης, ντήζελ):. 

8 . 2 . Δίχρονος ή τετράχρονος:. 

8 . 3 . Κυβισμός:. 

8 . 4 . Μέγιστη ισχύς του κινητήρα ( ! ):. ΙιΨ στις. σαλ. 

9. Αριθμός σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων: .. 

10. Χρησιμοποιούμενες σχέσεις μετάδοσης του κιβωτίου: . 

11. Σχέση(-εις) του διαφορικού:. 


(') Αν σημειώνονται περισσότεροι του ενός τύπος 3α πρέπει 
λόγω τύπους. 

(’) Που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 80/1269/ΕΟΚ. 


να συμπληρωθούν τα σημεία 7 έως και 14 για καθένα από τους 


Π 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 


Στο παρόν παράρτημα ορίζονται, προδιαγραφές σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά του οδοστρώματος του στίβου δοκιμών καθώς και με 
την κατασκευή του. 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Μια επιφάνεια θεωρείται σύμφωνη με την παρούσα οδηγία αν η υφή της και η περιεκτικότητά της σε κενά ή ο συντελεστής 
ηχοαπορρόφησης έχουν μετρηθεί και πληρούν όλες τις απαιτήσεις των σημείων 1.1 έως 1.4, εφόσον πληροί επίσης τις απαιτήσεις 
σχεδιασμού (σημείο 2.2). 

1.1. Περιεκτικότητα σε εναπομένοντα κενά 

Η περιεκτικότητα σε εναπομένοντα κενά του μείγματος με το οποίο επιστρώνεται ο στίβος δοκιμών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
8 Ύο (για τη μέθοδο μέτρησης βλέπε σημείο 3.1). 

1.2. Συντελεστής ηχοαπορρόφησης 

Αν η επιφάνεια δεν πληροί την απαίτηση του σημείου 1.1 γίνεται δεκτή μόνον εφόσον έχει συντελεστή ηχοαπορρόφησης α « 0,10. 
Για τη μέθοδο μέτρησης βλέπε σημείο 3.2. 

Η απαίτηση των σημείων 1.1 και 1.2 πληρούται επίσης αν απλώς μετρηθεί ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης α και βρεθεί κατώτερος 
ή ίσος του 0,10. 

1.3. Βά-θ-ος υφής (ιτχιιιιτ βεριΗ) 

Το βάθος υφής ΙΌ, μετρούμενο με την ογκομετρική μέθοδο (βλέπε σημείο 3.3), πρέπει να είναι: 

ΤΕ) > 0,4 πυη. 

1.4 Ομοιογένεια της επιφάνειας 

Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η επιφάνεια να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής στο εσωτερικό της ζώνης 
των δοκιμών. Αυτό αφορά βεβαίως την υφή και την περιεκτικότητα σε κενά, πρέπει όμως να σημειωθεί ότι αν η κύλιση του στρω¬ 
τήρα είναι αποτελεσματικότερη σε ορισμένα σημεία και λιγότερο αποτελεσματική σε άλλα, μπορεί να υπάρξουν διαφορές υφής και 
ανομοιομορφίες, που συνεπάγονται ανισότητες. 

1.5. Δοκιμαστική περίοδος 

Για να εξακριβωθεί το κατά πόσον η επιφάνεια εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις ως προς την υφή και την περιεκτικότητα σε 
κενά ή την ηχοαπορρόφηση, διενεργείται κατά περιόδους έλεγχος της επιφάνειας, ως εξής: 

α) για την περιεκτικότητα σε εναπομένοντα κενά ή την ηχοαπορρόφηση: 

— η επιφάνεια ελέγχεται όταν είναι κάΤνούργϊα; 

— αν η επιφάνεια πληροί την απαίτηση όταν είναι καινούργια, δεν χρειάζεται περαιτέρω περιοδικός έλεγχος. 

Αν η επιφάνεια δεν πληροί την απαίτηση όταν είναι καινούργια, ίσως αρχίσει να την πληροί αργότερα, καθότι οι επιφάνειες 
συμπιέζονται και φράζουν οι πόροι τους με τον καιρό ’ 

6) για το βάθος ΤΟ της υφής: 

— όταν η επιφάνεια είναι καινούργιες 

— όταν αρχίζει η δοκιμή θορύβου (σημ.: τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την κατασκευή), 

— ακολούθως, κάθε δώδεκα μήνες. 

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 

2.1. Επιφάνεια 

Κατά το σχεδιασμό της επιφάνειας δοκιμών, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί, ως ελάχιστη απαίτηση, ότι η περιοχή όπου 
κινούνται τα <νχή)ΐατα που κυκλοφορούν στο χώρο της δοκιμής είναι σκεπασμένη με το οριζόμενο οδόστρωμα, συν τα κατάλληλα 
περιθώρια που χρειάζονται για την ασφάλεια και την ευκολία της οδήγησης. Αυτό σημαίνει να έχει ο στίβος πλάτος τουλάχιστον 3 
μέτρων και να εκτείνεται πέραν των γραμμών ΑΑ και ΒΒ επί τουλάχιστον 10 μέτρα από κάθε άκρη. Στο σχήμα 1 εμφαίνεται τι* 
σχέδιο ενός κατάλληλου χώρου δοκιμών και ορίζεται η ελάχιστη έκταση που πρέπει να ετοιμάζεται και να συμπιέζεται μηχανική 
με το οριζόμενο οδοστρωτικό υλικό. 
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ί ] Ελάχιστη έκταση καλυπτόμενη 
*—' απόην οδική επιφάνεια δοκιμής 
Ο Μικρόφωνο (ύψος =1,2 Γη) 


/ 


\ 


/ 




Σχήμα 1 

Ελάχιστες απαιτήσεις για την επιφάνεια δοκιμών 
Η σκιασμένη περιοχή λέγεται «ζώνη δοκιμής» 


.2. Απαιτήσεις σχεδιασμού του οδοστρώματος 

Η επιφάνεια δοκιμής πρέπει να πληροί τέσσερις θεωρητικές απαιτήσεις: 

1. Πρέπει να είναι από πυκνό ασφαλτικό σκυρόδεμα· 

2. Η μέγιστη διάσταση των σκύρων πρέπει να είναι 8 πιω (οι ανοχές επιτρέπουν από 6,3 έως 10 πυη)· 

3. Το πάχος του στρώματος κυλίσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 πίπΤ 

4. Το συνδετικό υλικό πρέπει ν'αποτελείται από ατροποποίητη άσφαλτο, καλής ποιότητας και άμεσης διείσδυσης. 

Στο σχήμα 2 παρατίθεται κοκκομετρική καμπύλη που εμφαίνει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, για την καθοδήγηση του κατα¬ 
σκευαστή της επιφάνειας δοκιμής. Στον πίνακα 3 αναγράφονται ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη της ζητούμενης 
υφής και αντοχής στο χρόνο. Η κοκκομετρική καμπύλη αντιστοιχεί στον εξής τύπο: 

Ρ (θώ κόκκων που περνούν) - 100 (δ/δ,^ Ά 


όπου: 

δ = μέγεθος τετράγωνων ματιών κόσκινου, σε πιω, 
δπιιι = 8 γτιγπ για τη μεσαία καμπύλη, 
δ Μ1Ι = 10 πιω για την κατώτερη καμπύλη ανοχής, 

δ Μ1Ι - 6,3 ιηιη για την ανώτερη καμπύλη ανοχής. 

Πέραν των ανωτέρω, συνιστώνται τα εξής: 

— το αμμώδες κλάσμα (0,063 πιπι < μέγεθος τετράγωνων ματιών του κόσκινου < 2 πιω) δεν πρέπει να περιέχει άνω του 55 °/ο 
φυσική άμμο, οφείλει δε να περιέχει τουλάχιστον 45 <¥ο ψιλή άμμο, 

— η βάση και το υπόστρωμά της πρέπει να εξασφαλίζουν καλή σταθερότητα και ομοιομορφία, σύμφωνα με την καλύτερη πρακτική 
της οδοποιίας. 
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— ία σκύρα πρέπει να είναι θραιχττά (100 <νο θραυστές έδρες) και να αποτελούνται από υλικό με μεγάλη αντοχή στη συντριβή, 

— τα σκύρα του μείγματος πρέπει να είναι πλυμένα, 

— στην επιφάνεια δεν πρέπει να προστίθεται κανένα επιπλέον σκύρο, 

— η σκληρότητα του συνδετικού υλικού (τιμή ΡΕΝ) πρέπει να είναι 40-60, 60-80 ή και 80-100, ανάλογα με τις κλιματολογικές 
συνθήκες της θεωρούμενης χώρας. Ο κανόνας είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν σκληρότερο συνδετικό υλικό, 
σύμφωνα πάντοτε με την καθιερωμένη πρακτική, 

— η θερμοκρασία του μείγματος πριν από την οδόστρωση πρέπει να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε με περαιτέρω κύλιση του στρω¬ 
τήρα να επιτευχθεί η απαιτούμενη περιεκτικότητα σε κενά. Για να υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τηρηθούν οι προδια¬ 
γραφές των σημείων 1.1 έως 1.4, εκτός από τη θερμοκρασία του μείγματος πρέπει να μελετηθεί δεόντως ο αριθμός των κυλίσεων 
και το είδος του οδοστρωτήρα. 



Σχήμα 2 

Κοκκομετρική καμπύλη του 6λου ααφαλτούχου μείγματος, με εκατέρωθεν ανοχές 


Πίνακας 3 

Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιααμύϊΓ 



Τιμές 

Ανοχές 

Ως προς ολική 
μάζα μείγματος 

Ως προς μάζα 
κοκκώδους υλικού 

Μάζες σκύρων, κόσκινο με τετράγωνα μάτια (5Μ) > 2 πιπι 

47,6 “/ο 

50,5 ο/ο 

± 5 

Μάζα άμμου 0,063 < 5Μ < 2 πυη 

38,0 ο/ο 

40.3 «/ο 

± 5 

Μάζα λεπτόκοκκη $Μ < 0,063 ιπιο 

8,8 «/ο 

9,3 0/0 

± 2 

Μάζα συνδετικού υλικού (ασφάλτου) 

5,8 ο/ο 

Ν.Α. 

± 0,5 

Μέγιστη διάσταση σκύρων 

8 ΙΤ1ΓΠ 

6,3-10 

Σκληρότητα συνδετικού υλικού 

(βλέπε παρακάτω) 


Συντελεστής επιταχυμένης λείανσης (ΟΡΑ) 

> 

50 


Συμπαγές ως προς συμπαγές ΜϋπΗαΙΙ 

98 0/ο 
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

3.1. Μέτρηση περιεκτικότητας σζ εναπομένοντα κενά 

Για την προκειμένη μέτρηση, λαμβάνονται κατάλληλα δοκίμια («καρότα») του στίβου σε τέσσερα τουλάχιστον διαφορετικά 
σημεία, ισομερώς κατανεμημένα στην επιφάνεια της δοκιμής μεταξύ των γραμμών ΑΑ και ΒΒ (βλέπε σχήμα I). Για να μην επηρεα¬ 
στούν από την ανομοιογένεια και ανομοιομορφία των ιχνών των τροχών, τα δοκίμια λαμβάνονται όχι μέσα στα ίδια τα ίχνη των 
τροχών, κοντά όμως σ’ αυτά: δύο (τουλάχιστον) δοκίμια κοντά στα ίχνη των τροχών και ένα (τουλάχιστον) στη μέση περίπου 
ανάμεσα στα ίχνη των τροχών και σε κάθε θέση μικροφώνου. 

Αν υπάρχουν υπόνοιες ανομοιογένειας (βλέπε σημείο 1.4), τα δοκίμια λαμβάνονται σε μεγαλύτερο αριθμό σημείων της επιφάνειας 
δοκιμών. 

Για κάθε δοκίμιο προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε εναπομένοντα κενά, συγκρίνεται δε ο μέσος όρος αυτών των τιμών με την 
απαίτηση του σημείου 1.1. Επιπροσθέτως, κανένα δοκίμιο δεν πρέπει να έχει άνω του 10 °/ο κενά. 

Ο κατασκευαστής του οδοστρώματος πρέπει να εγκύψει και στο πιθανό πρόβλημα της απόληψης δοκιμίων από επιφάνειες που 
θερμαίνονται με αγωγούς ή ηλεκτρικά σύρματα. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να προγραμματίζονται προσεκτικά σε συνάρτηση 
με την απόληψη περαιτέρω δοκιμίων στο μέλλον. Συνιστάται να αφήνονται κάποιοι χώροι 200 χ 300 πυη χωρίς αγωγούς ή σύρ¬ 
ματα, ή να τοποθετούνται αυτά σε αρκετό βάθος ώστε να μην τα πειράζει η απόληψη των δοκιμίων από το επιφανειακό στρώμα. 

3.2. Συντελεστής ηχοαρορρόφησης 

Ο συντελεστής ηχοαπορροφησης (υπό κάθετη πρόσπτωση) μετριέται με τη μέθοδο του σωλήνα αντίστασης που χρησιμοποιείται 
στο Ι50/Ό15 10534 «Ακουστική — Προσδιορισμός του παράγοντα ηχοαπορρόφησης και της ηχητικής αντίστασης με τη μέθοδο του 
σωλήνα». 

Όσον αφορά τα δοκίμια, πρέπει να πληρούνται οι ίδιες απαιτήσεις όπως για την περιεκτικότητα σε εναπομένοντα κενά (βλέπε 3.1). 

Η ηχοαπορρόφηση μετριέται στο διάστημα 400-800 Ηζ και στο διάστημα 800-1600 Ηζ (τουλάχιστον στις κεντρικές συχνότητες 
κάθε τριτημορίου οκτάβας), προσδιορίζονται δε οι μέγιστες τιμές για τα δύο αυτά διαστήματα συχνότητας. Ακολούθως λαμβάνεται 
ο μέσος όρος αυτών των τιμών για όλα τα δοκίμια, ώστε να προκόψει το τελικό εξαγόμενο. 

3.3. Μέτρηση του βάΦους της υφής 

Για το παρόν πρότυπο, οι μετρήσεις του βάθους της υφής πρέπει να γίνονται σε δέκα τουλάχιστον σημεία, ισομερώς κατανεμημένα 
κατά μήκος του ίχνους των τροχών στο χώρο δοκιμής, συγκρίνεται δε με το οριζόμενο ελάχιστο βάθος υφής η μέση τιμή τους. Γ ια 
την περιγραφή της διαδικασίεις, βλέπε σχέδιο προτύπου Ι50/ΌΙ5 10844. 

4. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

4.1. Επίδραση της γήρανσης 

Όπως και για πλείστες όσες άλλες επιφάνειες, αναμένεται μια ελαφριά αύξηση της στάθμης του θορύβου από την επαφή του 
ελαστικού με το οδόστρωμα του χώρου δοκιμής μέσα στους έξι έως δώδεκα πρώτους μήνες μετά την κατασκευή του. 

Η επιφάνεια φτάνει να έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τέσσερις τουλάχιστον εβδομάδες μετά την κατασκευή της. Η γήρανση 
επιδρά κοτά κανόνα λιγότερο στο θόρυβο των φορτηγών απ’ ό,τι στο θόρυβο των αυτοκινήτων IX. 

Η αντοχή στο χρόνο εξαρτάται κατά βάση από τη λείανση και τη συμπίεση του υλιλού λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων, 
οφείλει δε να ελέγχεται κατά περιόδους όπως ορίζεται στο σημείο 1.5. 

4.2. Συντήρηση του οδοστρώματος 

Τα διάφορα σκουπίδια και οι σκόνες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ενεργό βάθος υφής πρέπει ν’ αφαιρούνται από την 
επιφάνεια. Σε χώρες με βαριούς χειμώνες χρησιμοποιείται συχνά για τον εκχιονισμό αλάτι, αυτό όμως δεν ενδείκνυται στην προκει¬ 
μένη περίπτωση, γιατί μπορεί να επιφέρει πρόσκαιρες ή και μόνιμες αλλοιώσεις της επιφάνειας, αυξάνοντας έτσι το θόρυβο. 

4.3. Ανακατασκευή του οδοστρώματος του χώρου δοκιμών 

Αν αποδειχθεί αναγκαία η επισκευή του στίβου δοκιμών, ανακατασκευή του οδοστρώματος χρειάζεται κατά κανόνα μόνο στη 
ζώνη δοκιμής (πλάτους 3 μέτρων στο σχήμα 1) πάνω στην οποία κινούνται τα οχήματα, υπό τον όρο ότι έξω από αυτήν ο χώρος 
δοκιμών πληροί την απαίτηση σχετικά με την περιεκτικότητα σε εναπομένοντα κενά ή με την ηχοαπορρόφηση κατά τη μέτρηση. 

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΛ1 ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ 

5.1. Τεκμηρίωση της επιφάνειας δοκιμής 

Σε έγγραφο με την περιγραφή της επιφάνειας δοκιμής πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) τοποθεσία του στίβου δοκιμών 

6) τύπος και σκληρότητα του συνδετικού υλικού, τύπος αδρανών, θεωρητική μέγιστη πυκνότητα του σκυροδέΐ-ΐατρςήΌΚ.), πάχος 
της ταινίας κυλίσεως, και κοκκομετρική καμπύλη όπως προσδιορίζεται βάσει των δοκιμίων του στίβου δοκιμών 
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γ) μέθοδος συμπίεσης (Λ-χ. είδος οδοστρωτήρα, μάζα στρωτήρα, αριθμός διαβάσεων)· 

δ) θερμοκρασία μείγματος, θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα και ταχύτητα ανέμου κατά την κατασκευή της επιφάνειας· 
ε) ημερομηνία κατασκευής της επιφάνειας και όνομα του εργολάβου' 

στ) πλήρη αποτελέσματα των δοκιμών ή τουλάχιστον της πιό πρόσφατης δοκιμής, και συγκεκριμένα: 

1. περιεκτικότητα κάθε δοκιμίου σε εναπομένοντα κενά' 

2. σημεία της επιφάνειας δοκιμής όπου λήφθηκαν τα δοκίμια για τη μέτρηση των κενών 

3. συντελεστής ηχοαπορρόφησης καθενός δοκιμίου (αν έχει μετρηθεί). Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων για κάθε δοκίμιο 
και για κάθε διάστημα συχνοτήτων, καθώς και του γενικού μέσου όρου - 

4. σημεία της περιοχής δοκιμής όπου λήφθηκαν τα δοκίμια για τη μέτρηση της απορρόφησης- 

5. βάθος υφής, αριθμός δοκιμών και τυπική απόκλιση· 

6. φορέας υπεύθυνος για τις δοκιμές στ) 1 και στ) 3 και τύπος υλικού που χρησιμοποιήθηκε· 

7. ημερομηνία δοκιμής/δοκιμών και ημερομηνία απόληφης των δοκιμίων από το στίβο δοκιμών. 

5.2. Τεκμηρίωση των δοκιμών θορύβου εκπεμπόμενου από τα οχήματα στην επιφάνεια 

Στο έγγραφο όπου περιγράφεται η δοκιμή ή οι δοκιμές του θορύβου που εκπέμπουν τα οχήματα πρέπει να αναφέρεται το κατά 
πόσον έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις ή όχι. Θα γίνονται παραπομπές σε έγγραφο σύμφωνα με το σημείο 5.1. 


Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις - έναρξη ισχύος. 

1. Η απόφαση Γ-20/81567/898/1988 (ΦΕΚ Β' 403) 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Χωροταξίας και Δη¬ 
μοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς 
και η 29872/2633/24.8.92 (ΦΕΚ Β' 556) όμοια καταρ- 
γοϋνται. 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιουλίου 1993. 


Άρθρο 8 

3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦ. ΠΕΡ. ΧΩΡ, & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΘΝ!ΚΟ ΤΥ ΠΟΓΡ Α Φ ΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
ΤΕΙΕΧ 
ΡΑΧ 


Καποδιστρϊου 34 
104 32 

22.3211 ΥΡΕΤ ΘΗ 
5234312 


Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

λειτουργούν καθημερινά από Θ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ : 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48 141 

•Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 55.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατ ά τεύχος της Ε ΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ, 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για το Τεύχος Α’ Δρχ. 

15.000 

Δρχ. 

750 

β) » » 

» 

Β 

» 

30.000 

» 

1.500 

Υ) » » 

» 

Π 

» 

10.000 

» 

500 

δ) » » 

» 

Δ 

» 

30.000 

. » . 

1.500 

ε) » » 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

20.000 

» 

1.000 

στ) » » 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

10.000 

» 

500 

ζ) » » 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

5.000 / 

» 

250 

η) » » 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

10.000 

» 

500 

θ) » » 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

3.000 

» 

150 

ι) » » 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

200.000 

» 

10.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

» 

100.000 

» 

5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















